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هذه ترجمة کاب 
The TOOLS OF ۵‏ 


تالیف 
IRVING ADLER‏ 
COPYRIGHT, 1958‏ 
IRVING AND RUTH ADLER‏ 


الناشر 
THE JOHN DAY COMPANY‏ 
NEW YORK, N.Y USA‏ 


يحتاج الانسان إلى مجموعة من الأدوات لتحویل ما ينتج 
عن فکر ه من مفاهیم وآفکار حتي تتحول هذه الأشياء 
إلي قري ومُدن وحضارات کاملة نتجت عن تفکیر 
الانسان البسیط الذي كان نتيجة سعیه الدانم للعلم 
والمعرفة. 


والعلم يجب أن يكون تحت السقف الأخلاقي للتطبيق المأخوذ من مهمة 
الإنسان فى الدنيا ألا وهي العبادق والعمارق والبحث. والمعرفة» وهذه 
المهام أساسية في حياة الدنيا جعل العلم للتعمير لا للتدميرء ومذا يكون 
العلم هو الضمان الوحيد لعمارة الأرض. 


كما يجب التخلص من خرافة العلم والتمسك بالعلم الصحيح 
الذي يوصلنا للمعرفة الحقيقية؛ فخرافة العلم لا ثفرق بين المجالات 
اح للعلم. كما اما لا تعطي الدليل المناسب لإثبات القضية العلمية 
محل النظر, ولا تتبع منهجا علميا واضحا ومُحددا من قبل ف التعامل مع 
ا لحقائق» ولا تعتمد علي مصادر حقيقية للمعرفة العلمية, آما منهج العلم 
الحقيقي فهو الطریق السلیم للبحث والعرفة؛ واستخدام آدوات العلم 
الصحيحة في تقصي الحقائق العلمية الختلفة حتي نصل للحقيقة العلمية 
التي نبني علیها قانون علمي ابت نقیس من خلاله الفرق بين عدد من 
الظواهر العلمية الاخری؛ أو أن ثبت حقيقة مرض ما نقي به عدد كبير 
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من البشر؛ لذا وجب استخدام آدوات سليمة للوصول ای حلول 
وقوانین وتفسيرات سليمة. 


إننا نجد أن لكل مجال من جالات الحياة آدواته التي يعمل با؛ فنجد 
مغلا النجار يستخدم النشار لنشر الأخشاب؛ والشاكوش لطرق 
المسامير؛ والكماشة لاستخراج المسامير من الأخشاب؛ هذا بجانب العديد 
من الأدوات الأخرى التي ساعده في مهنته الحامة في حياة الانسان؛ ونجد 
با مغل الکثیر من الأدوات في المهن الأخرى مثل الجزار الذي يستخدم 
السكين الحاد لذبح الذبيحة؛ والسكين الغليظ لتكسير العظام؛ 
والخطاطيف لتعليق اللحم؛ و کنیر من الأدوات التي تُساعده في مهنته ... 
وكذلك نجد رجل العلم فله أدواته التي يستعين با فالكيميائي يستعمل 
الكؤوس والعوجات. والفيزيائي يستخدم السیکلوترون» والفلكي 
يستعمل التلسکوب. والبيولوجي يستخدم الیکروسکوب. ونطلق عادة 
على هذه القطع من العدة والالات اسم «الأجهزة العلمية» وما هي إلا 
مجرد أدوات اختصت ها حرفة رجل العلم ... ومن بين الكم المهائل هذه 
الأدوات التي يستخدمها العلماء سنقتصر على وصف الام منها فقط. 


نة قصة طريفة مألوفة في كل مكان بالأرض وهي کنیرا ما تظهر 
في الرسوم الكاريكاتورية والقصص والصور السينمائية» وهي عن صبي 
صغير أعطيت له ساعة کهدية. ثم تركها والده للطفل لينفرد با فترة من 
الزمن. ولا عاد إليه وجد الساعة الجميلة عبارة عن كومة من الخردة, 
كما وجد التروس والسامیر والزنبركات متنائرة كلها فرق المنضدة 


وعلی الأرضء إذ فكك الصي الساعة إلى أجزاء صغيرة لیکتشف كيف 
تعمل, وثمة طرفة أخرى تصور رجلا بدائيا جاهلا هشم جهاز الراديو با 
عن المذيع الذي بداخله. 


ووجه الدعابة في هاتين الطرفتين أن الصبي والرجل البدائي ۸ 
يكونا في الواقع آبلهین. واغا حب الاستطلاع هو ما حملهما علي ما 
فعلاه» ول يكن سبب وقوعهما في التاعب الا افتقارهما للمعرفة. 


وبالئل نجد أن رجل العلم يقوم عادة منلما فعل الصبي والرجل 
البدائي؛ فاعرض على عالم أو مهندس جهاز! جدیدا لآلة ثم ات رکه ینفرد 
به بضع دقاتق. فمن الحتمل أن تجده بعد عودتك قد فك الجهاز إلى 
آجزای وذلك أن اهاز في نظر عقله العلمي ليس مُجرد شيء پثیر 
الاعجاب. وإثما هو شيء يجب تفهمه. فبمجرد النظر إليه سرعان ما 
یحاول التعرف على الطريقة التي يُؤدي جا عملهء فيأخذ في فكه إلى 
أجزاء ليرى ما بداخله. وبذلك یضیف إلى العرفة التي يفتقر إليها عقله 
مفاتيح جديدة ويحقق ما يكون قد وضع من نظريات داخله ... وهكذا 
فإن مشاهدة شيء معقد التركيب تستلزم فكه إلى أجزاء وبعبارة أخرى 
تستتلزم مجلیله: 

إن تفكيك شيء إلى أجزائه بقصد دراسته يكاد يكون أحياناً عملا 
عشوائياً يُشبه ما فعله الرجل البدائي بجهاز الراديوء فالخطوة الأولى إذن 
هي كسر الشيء وفصله إلى أجزاءء وهذا غرض ثالث تُستخدم بعض 
الأدوات العلمية لتحقیقه. ففي كل فرع من فروع العلم نجد آدوات 
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لاتحطیم والفصل والتحلیل» فالجيولوجي مغلا يستخدم الطرقة لتکسیر 
الصخرة ليصل إلي البلورات الختلفة الوجودة فیها؛ والكيميائي يستعمل 
اماون لتحویل مادة كيميائية إلى مسحوق قبل أن يذيبهاء والبيولوجي 
يستخدم السکین لفصل ما برغب في دراسته من آجزاء اللبات أو اخیوان 
... والفيزياني اش له أدواته التي يستخدمها في تفكيك الأشياء التي 
یدرسها إلى أجزاءء کاللشور الزجاجي الذي يُستخدم في حيود الضوء 
وذك بفصل الالوان الممزوجة في الضوء العادي وتحويلها لألوان الطيف 
السبعة» وسنرى أا تلعب أيضاً دورا هاما في تحليل التركيب الخارجي 
للذرات. وتلك اللبنات البنائية التي تتكون منها جميع المركبات 
الكيميائية» ولدراسة التركيب الداخلي للذرات يقوم الفيزيائيون بتفتيتها 
مُستخدمين في ذلك ضرورياً من حطمات الذرة عرف بأسماء ها منل 


السيكلوترون والسينكروترون. 


وحتى تفكك الأرض إلى أجزاء توجد له آداق ولكنها لا تحطم 
الأرض إلى قطع على النحو الذي يحطم به السیکلوترون الذرة, وإنا 
هي أداة يسر لنا أن نفحص باطن الأرض ونتعرف على مکوناقا ... 
وكل هذا وأكثر ستتعرف عليه داخل كتاب (أدوات العلم) الذي بين 
يديك ليضيف لك الکثیر من الأدوات التي يستخدمها العلماء 


د. عبد الفتاح الملا 


الباب الاول 
تدخل في الكون 


للعام آدواته: 
لكل حرفة آدو اما فللنچار مطر قته و منشاره و مسحاته. 
وللسباك مفتاح يحل به الصواميل ويربطهاء ووابور 


والقصاب يستعمل السكاكين والسواطير» والرسام يستخدم 
الفرجاروالمسطرة التائية «1». وكذلك رجل العلم له أدواته التي 
يستعين بماء فالكيميائي يستعمل الكؤوس والعوجات. والفيزياني 
يستخدم السیکلوترون. والفلكي يستعمل التلسکوب. والبيولوجي 
يستخدم الیکروسکوب. ونطلق عادة على هذه القطع من العدة 
والآلات اسم «الأجهزة العلمية» وما هي إلا جرد آدوات اختصت ها 
حرفة رجل العلم. 

ومن آلاف الأدوات الق يستخدمها العلماء؛ سنقتصر في هذا الكتاب 
على وصف بضع عشرات منهاء بعضها لأهميته والبعض الآخر لأنه 
شائق» وسنقدم في كل حالة شرحا للطريقة التي تؤدى ها الأداة عملها 
والغرض الذي تستخدم فيه. 


نظرة في الکون: 
ویبذل العلماء جهدهم في الحصول على معلومات دقيقة عن الطبيعة 
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تساعدنا على تفهم الأشياء الكائنة فيهاء كيف تتحرك وکیف تتطور 
وكيف یتفاعل بعضها مع بعض. ولکی یطمئن العلماء إلى أن العلومات 
التي بحصلون علیها دقيقة بمكن الاعتماد علیها فقد جعلوا شعارهم الذي 
يتبعونه «شاهد بنفسك» فهم يصلون إلى معرفة الحقيقة عن الأشياء 
والکائنات التي یدرسوفا في الطبیعة عن طریق مشاهدقاء یستخدمون 
أعينهم في ملاحظتها. وآذافم في الاستماع إليهاء وأيديهم ني التعرف 
على ملمسهاء بل إفهم يلجأون أحيائاء كما في دراسة الکیمیاء إلى 
تذوقها وشم رائحتهاء وهكذا يجمعون المعلومات عن طريق حواسهم 
باستخدام أعضاء الحس في أجسامهم. ولكن ثمة حدود لا يمكن أن 
يشاهدوه باستخدام أعضاء الحس وحدهاء فالعين الجيدة تستطيع أن ترى 
دقائق الأشياءء ولكنها لا تستطيع أن ترى أي شيء أصغر من جزء من 
مسمائة من البوصة» وهناك أشياء عديدة تصغر عن ذلك بكثير. 

نذكر على سبيل المثال بعض أنواع الحيوان التي تبلغ من الصغر درجة 
بحيث لو وقف تسعة آلاف منهاء الواحد إلى جانب الاخرء في صف. فان 
طوله لا يبلغ إلا بوصة واحدة, أما إذا وقف واحد منها بمفرده فإنا لا 
نستطيع رؤيته بالعين المجردة, لأنه صغير جدًاء ولكننا نستطيع أن نراه إذا 
نظرنا إليه خلال میکروسکوب. ونستطيع بالعينين وحدهما أن نرى وجه 
القمر» ولكننا لا نستطيع أن نرى ما يعلوه من فوهات براكين وجبال 
نظرًا لبعد القمر بعذا شاسعاء أما إذا استخدمنا تلسكوبًا فانه يمكن رؤية 
هذه الأجزاء التفصيلية. فبالیکروسکوب وبالتلسکوب تمتد قدرة العين 
وتزداد. فنرى على مسافات أبعد وبصورة وأوضح وأفضل. 
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وكذلك الحال بالنسبة خواسنا الأخری. فان قدرقا ها حدود» ولکننا 
نستطیع أن نتعدی هذه اخدود باستخدام الأجهزة المناسبة» فبوساطة 
الیکروفون تستطيع الاستماع إلى الأصوات الخافتة جذا أو العالية جذدًا 
التي تعجز الأذن عن إدراكهاء وبوساطة الغرفة السحابية بمكن إدراك 
وجود الجسيمات الخفيفة جدا التي لا تشعر عادة بوجودهاء هذه كلها 
أمغلة تبرز لنا أحد الأغراض التي يهدف إليها استخدام آدوات العلی 
فهذه الأدوات. إذ تعمل على زيادة قدرة حواسناء وتوسع أمامنا المجال لا 
بمكن أن نشاهده من أشياء. 


فياس العالم: 

إذا ألقينا حجرا من ذروة ربوة فإننا نشاهده يسقط, ثم نسمع بعد مرور 
فترة صوت اصطدام الحجر بالأرض عند سفح الربوق هذه المشاهدات 
توحي إلينا بالتعساؤل: ما هي السرعة التي سقط با الحجر؟ هل كانت 
هذه السرعة واحدة طوال فترة السقوط؟ وإذا كانت السرعة متغيرة فما 
هو معدل تغيرها؟ ما مقدار الوقت الذي استغرقه الحجر في الوصول إلى 
أسفل الربوة؟ وهل لو كان الحجر أكبر تقلا لكان ذلك يجعل سقوطه 
أسرع؟ وهل كان سماعنا الصوت في نفس اللحظة التي اصطدم فيها 
الحجر بالارض. آم أن الصوت استغرق بعض الوقت في انتقاله إلى أعلى 
الربوة ووصوله إلى آذاننا؟ وإذا كان الصوت يستغرق زمتا في انتقاله فما 
هي السرعة التي يسير بما؟ نحن في الواقع لا نستطيع أن نعلم كثيرًا عن 
ذلك الذي شاهدناه ما لم نجب عن هذه الأسئلة» ولكى نجيب عن هذه 
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الأسئلة لابد من القیام ببعض القیاسات. علینا أن نقیس أوزانًا ومسافات 
وفترات زمنية وسرعات وتغیرات في السرعة فالقیاس جزء من الشاهدة 
العلمية علی الدواه. 

وقد نحاول الحكم على ثقل حجر بوازنته في راحة اليد ولکن هذا 
الأسلوب في القياس أسلوب غير دقیق لا يُعتمد علیه. ولكي نحصل على 
قياس دقيق للوزن ينبغي أن نستخدم ميزائاء وقد نحاول قياس ارتفاع 
الربوة بالحكم عليه بالعين» ولكن هذه الطريقة لا يعتمد عليها أيضًاء 
ولكي نحصل على قياس دقيق فاننا نستخدم شريط القياس» وهكذا كلما 
احتجنا إلى قياسات دقيقة فاننا نستخدم جهازًا للقیاس. فالموازين وأشرطة 
القياس أمثلة أخرى تبرز لنا غرضًا آخر من الأغراض التي يهدف إليها 
استخدام أدوات العلم. إذ هي تمكننا من أن نقيس بدقة كبيرة الأشياء 
التي نشاهدها. 


تفكيك العالم إلى أجزاء: 

نة أطروفة مألوفة» كثيرًا ما تظهر في الرسوم الكاريكاتورية والقصص 
والصور السينمائية» وهي عن صبي صغير أعطيت له ساعة كهدية, ثم 
تر كها واهبها للطفل ينفرد با فترة من الزمن, ولا عاد إليه وجد الساعة 
الجميلة عبارة عن كومة من اخردق. كما وجد التروس والسامیر 
والزنبركات متناثرة كلها فرق النضد وعلى الأرض» إذ فك الصبي 
الساعة إلى أجزائها ليكتشف كيف تعمل, وثمة أطروفة أخرى تصور 
رجا بدائيًا جاهًا هشم جهاز الراديو بحثا عن الرجل بداخله. 
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ووجه الدعابة في هاتین الأطروفتين أن الصبي والرجل البداتي ۸ 
يكونا في الواقع آبلهین. وإنما هو حب الاستطلاع الفاره الذي حملهما 
على ما فعلاه, ولم يكن سبب وقوعهما في المتاعب إلا افتقارهما للمعرفته 
وان ما فعلاه ليشبه إلى حد كبير ما يقوم به عادة رجل العلم. اعرض 
على عام أو مهندس جهازا جديدًا لالة ثم ات ركه ينفرد به بضع دقائق, 
فمن الحتمل أن تجده بعد عودتك قد فك الجهاز إلى آجزاء. ذلك أن 
الجهاز في نظر عقله العلمي ليس مجرد شيء يثير الاعجاب. وإثما هو شيء 
يجب تفهمه. فبمجرد النظر إليه سرعان ما يحاول التعرف على الطريقة 
التي يؤدي با عمله. فيأخذ في فكه إلى أجزاء لبری ما بداخله. وبذلك 
يضيف إلى المعرفة مفاتيح جديدة ويحقق ما يكون قد وضع من نظريات. 
وهكذا فإن مشاهدة شيء معقد التركيب تستلزم فكه إلى أجزاء وبعبارة 
أخرى تستلزم تحليله. 

إن تفكيك شيء إلى أجزائه بقصد دراسته يكاد يكون أحيانًا عملا 
غشيمًا يشبه ما فعله الرجل البدائي بجهاز الراديو, فالخطوة الأولى إذن 
هي كسر الشيء وفصله إلى آجزای وهذا غرض ثالث تستخدم بعض 
الأدوات العلمية لتحقيقه. ففي كل فرع من فروع العلم نجد أدوات 
للتحطيم والفصل والتحليل؛ فالجيولوجي مثلا يستخدم المطرقة لتكسير 
الصخرة وصل البلورات المختلفة الموجودة فيها بعضها من بعض. 
والكيميائي يستعمل اماون المدوك لتحويل مادة كيميائية إلى مسحوق 
قبل أن يذيبهاء والبيولوجي بستخدم المدية لفصل ما يرغب في دراسته من 
أجزاء النبات أو الحيوان. 
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والفيزياني أيضًا له آدواته التي یستخدمها في تفكيك الأشياء التي 
يدرسها إلى أجزاءء ومن بين الأدوات الأكثر أهمية ما سوف نصفه في هذا 
الکتاب تلك التي تستعمل في فصل الضوء إلى أجزاء فالمنشرات 
وحزوزات الحيود تستخدم لهذا الغرض» وذك بفصلها الألوان المزوجة 
في الضوء العادي» وسنرى آفا تلعب أيضًا دورًا في تحليل التركيب 
الخارجي للذرات» تلك اللبنات البنائية التي تتكون منها جميع المركبات 
الكيميائية» ولدراسة التركيب الداخلي للذرات يقوم الفيزيائيون بتفتیتها 
مستخدمين في ذلك ضروريًا من محطمات الذرة تعرف بأسماء لما مغل 


السيكلوترون والسينكروترون. 

وحتى تفكك الأرض إلى أجزاء توجد له آداق ولكنها لا تحطم 
الأرض إلى قطع على النحو الذي يحطم به السيكلوترون الذرة, وانغا هي 
أداة تيسر لنا أن نفحص باطن الأرض ونتعرف على مكوناقا. 

وتعرف هذه الأداة التي تستخدم في تحليل باطن الأرض باسم 
السيمسمو جر اف وف الباب السادس نجد وصفا للطريقة التي تؤدي با 
هذه الأداة عملها والعرفة التي نفیدها منها. 


الشاهدة تدخل: 
ليست مشاهدة الطبیعة کمشاهدة عرض في مسرح. فالناظر الذي یشهد 
تمغيل روایةعلی السرح یعتبر مشاهدًا سلبیّا لأنه يشهد اخوادث التي 


تجري على السرح دون أن بتدخل فیهاء ولکن ذلك لیس صحیحا 
4 


بالنسبة لرجل العلم الذي يشاهد الطبيعة ویدرسها. لأنه يشاهدها 
مشاهدة إيجابية, فيتدخل باستمرار وفي فضول في الشيء الذي يشاهده. 
فقد یکسره وقد يفصله إلى آجزای وقد يحاول ضم هذه الأجزاء بعضها 
إلى بعض مرة آخری. وقد ينخل الشيء أو يخلطه» ويسخنه أو ببرده. 
ويصهره أو يجمده. فالكيميائي مثلا يدرس طبيعة المركز الكيميائي بفصله 
إلى مكوناته أو یجعله يتحد مع مواد كيميائية آخری, والبيولوجي يتعرف 
على الكيفية التي تؤثر بحا الأغذية في نمو اخیوان من دراسته لا يحدث 
حينما يغير نوع الغذاء الذي يتناوله الحيوان» وحتى الفلكي الذي يدرس 
النجوم يحدث تغييرات فيما يدرسه ولكنه لا يغير النجوم ذاقاء وإغا 
بحدث تغييرًا في ضوئهاء فحين يتلقى ضوء النجم في منظاره يحنيه أو 
يفصله إلى الألوان التي يتكون منها أو يستخدمه في إحداث تغيرات 
كيميائية في مستحلب فوتوغرافي أو في استحداث تيار كهربائي في خلية 
کهروضوئية. كل هذه أمثلة تبرز لنا غرضا رابعًا تستخدم فيه آدوات 
العلی وهذه الأدوات قد صممت لتحدث تغيرات منتظمة في الطبيعة 
حتى يتسنى لرجل العلم دراسة ما يدشأ عنهاء وسندرس في الأبواب التالية 
بعض الأدوات التي يستخدمها رجل العلم في مشاهدة الكون وقياسه 
وتحليله وإحداث تغييرات فيه. 
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الباب الثاني 
القباسات الأساسية على أسلوب قدیم 


يقوم رجال العلم بأنواع مختلفة من القیاسات. أهمها 
قیاسات الكتلة والمسافة والزمن, وإليها تنسب جميع 
القياسات الأخرى. 


الكلة «عناد الأشياء»: 

بعتبر البغل حیو انا عنيدًا جذاء إذ يقاوم کل محاولة غه علی اطر کت 
ولكي نتغلب على مقاومة البغل لابد من سحبه بقوق وتسلك جميع 
الأشياء المادية سلوك البغل في هذا المقام, فإذا كانت ساكنة فإنها تقاوم 
كل محاولة لجعلها تتحرك وإذا كانت في حالة حركة فإهًا تقاوم كل 
محاولة ترمي إلى إسراعها أو إبطائها أو تغيير اتجاهها لتدور. 


وهذا العناد الذي يجعل الجسم يقاوم أي تغيير في حركته يسمى 
حركته. 


ومن الحقائق الشائقة عن الكتلة أن لما التأثير الضاد. فبينما تقاوم 

كتلة جسم أي جذب يؤثر فيها فما تولد أيضًا جذيًا خاصًا اء وعلى 

سطح الأرض يجنح هذا الجذب إلى جعل الجسم يسقط نحو مركز 

الأرض» ونسمي هذا الجذب بوزن اجسم. وكلما كبرت كتلة جسم 
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ازداد وزنه وهذه الحقيقة تیسر لنا قياس الکتلة بطريقة غير مباشرق 
وذلك بقياس الوزن بدا منها . 


وأقدم أداة لقياس الوزن هي الیزان؛ وفي الميزان تتدلى كفة من كل 
طرف من طرفي قب. وهذا القب يرتكز عند منتصفه. ويوزن جسم 
بوضعه في إحدى الكفتين ثم ایجاد عدد الأثقال العيارية التي توضع في 
الكفة الأخرى لوازنته. وقد استخدم الصياغ الميزان منذ آلاف السنين 
آول ما استخدم. وذلك لوزن برادة الذهب. وبدأ التجار في اند 
يستخدمونه في وزن ما كانوا يبيعون من حاصلات حوالى عام ۲۵۰۰ 
ق. م. ومن اند انتشر الميزان إلى جميع بلاد العالم الأحرى» وقد جرت 
العادة أن تتخذ الأثقال العيارية شکلا خاصا يما في كل بلد. فبینما كانت 
بعض هذه الأثقال عبارة عن مکعبات بسيطة أو مستطیلات مستوية, 
كان البعض الآخر يصنع في هيئة حیوان» ففي بابل كانت الأثقال في 
صورة بطات راقدق وفي آشور كانت في هيئة سباع رابضة وفي مصر 
كان البعض عبارة عن كباش مضطجعة بينما كان البعض الآخر على 
شكل رءوس البقر. 

ولا يزال الميزان القدع في صورته المهذبة أداة مهمة في معامل 
الفيزياء والكيمياءء بل إن الیزان في صورته احدينة عبارة عن جهاز 
حساس يستخدم لقياس الأوان الصغيرة بعناية فائقة» وترتكز قب الميزان 
الحديث على قطعة من الصلب الجرش في شكل وتد تعرف بشفرة 
السکین. وترتكز هذه بدورها على ركيزة مصنوعة من حجر صلب. 
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معناه مقارنته بوحدة للطول على قضيب قیاس وکان آول قضیب قياس 
استخدمه الانسان هو ذلك الذي حمله معه على الدوام. ألا وهو ذراعه. 
وقد ”مى الإنسان المسافة من طرف الإصبع الوسطی لليد إلى المرفق 
بالذرا ع, وكان بحرك ذراعه على طول الشيء الذي يقيسه ليتعرف على 
عدد الأذرع التي يشملهاء أما المسافات الصغيرة فكان يستخدم في 
قياسها الشبرء وهو عبارة عن المسافة من طرف الاصبع الصغير إلى طرف 
الابمام عند بسط الأصابع بحيث تكون أبعد ما تكون افتراقا بعضها عن 
بعض» كما أنه استخدم عرض راحة اليد وسمك إصبع واحد. 

وهذه الوحدات كانت مناسبة طالما استخدمها الإنسان في القياس 
لنفسه عفرده إلا أها أدت إلى الارتباك حينما بدأ الناس يباشرون 
التجارق. لأن ذراع رجل معين قد تكون أطول من ذراع رجل آخره 
ولذلك صار من الضروري تحديد أطوال الوحدات. فاستحدثت في كل 
دولة قضبان عيارية للقياس تحت إشراف ملكها. 

ويبين الرسم في صفحة ۱۸ ذراغا مصريًا ملکیا استخدم منذ أربعة 
آلاف سنة تقريباء وقد سم إلى سبع راحات وثمانية وعشرين إصبعا. 

أما اليوم فان الوحدة العيارية المستعملة في القياسات العملية هي 
التر. وقد اخذ وحدة للقياس لأول مرة في فرنسا عام ۰۱۷۹۱ وكان 
العلماء الذين اختاروا هذه الوحدة مثلهم كمثل النجارين في العصور 
القدبمة. إذ اختاروها على أساس طول موجود في الطبیعت وحددوا 
مقدارها بما يعادل جزءا من عشرة ملايين من البعد بين القطب الشمالي 
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للثرض وخط الاستواء والتر العياري الذي تقارن به جميع القضبان 
لترية وتضبط عبارة عن السافة بين خطین على قضیب من البلاتين 
حفوظ في باريس» وهذه السافة تتغیر باستمرار تغيرًا طفیفا كلما تأثر 
قضیب البلاتین بالبرودة أو الدفء. ولذلك كان من الضروري أن نحدد 
التر بالسافة بين الخطين الذ کورین عند درجة اخرارة التي بتجمد فیها 
الای وللتعبیر عنه بالسبة للوحدات العادية الستعملة في إنجلترا 
والو لایات التحدة یکون طول التر ۳۹:۳۷ بوصة. 


مقیاس كبر لمسافة صعیره: 

جری قیاسات کنيرة بمجرد وضع قضیب قياس إلى جانب الطول الراد 
قیاسه. ثم قراءة الطول على التدریج النقوش على القضیب. وهذه 
الطريقة ليست على درجة من الجودة بحيث تكفي لقياس السافات 
الصغيرة جدا وذلك لسببين: أوهما أن ثمة أخطاء قد تقع في وضع 
القضيب في موضعه. وثانيهما عدم وجود حيز کاف على المقياس يتسع 
للخطوط العديدة اللازمة لتقسيمه إلى مسافات صغيرة» وقد أمكن 
التغلب على هاتين الصعوبتين في مغل الآلة المعروفة بالميكرومترء والميزة 
الرئيسية للميكرومتر هي في استخدام المسمار المحوي الذي يحول القدر 
الكبير من الدوران إلى قدر يسير من الحركة الأمامية» وبذلك نتمكن من 
أن نضبط اتساع الفتحة بدقة, ونجعله بالقدر اللازم لطول الجسم القیس 
وني نفس الوقت يتاح لنا حيز يتسع لتقاسيم أكثر ما تتسع له المسطرة 
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العادية» إذ يمكننا أن نقسم القدر الكبير من الدوران بدلا من تقسیم 
القدر اليسير في الحركة الأمامية. 

فإذا كان في كل دورة كاملة للمسمار يتقدم الذراع مسافة طوها 
۵ ۲ 0 من الألف في البوصة فان جزءا من حمسة وعشرين من 
الدورة عنل مسافة قدرها جزء من الألف من البوصف ونظرا لقدرة 
السمار احوي على تحویل التحریکات الکبيرة إلى أخرى صغيرة, فانه 
یعتبر من آهم آجزاء جميع الالات الحدينة التي تستلزم الضبط الدقیق 
فالیکرومتر یستطیع قباس طول مقداره جزء من آلف من البوصة ولکنه 
لا یستطیع قياس مسافة تصغر عن ذلك مائة مرق بيد أنه سيأ وصف 
لأداة تستطيع ذلك في الباب السادس. 


الایقاعات في الطبيعة: 

كما أن المسافة تقاس بحساب عدد وحدات الطول؛ كذلك الزمن يقاس 
بحساب عدد وحدات المدة التي لابد أن تتكرر الواحدة بعد الأخرى» في 
سلسلة لا تنقطع. ونجد مغل هذا التكرار في الوحدات كلما حدث شيء 
يايقاع ثابت» وبمكن استخدام أي إيقاع في الطبيعة كأنه قضيب قياس 
للزمن, وأول ما استخدم من إيقاعات كانت حركة الأرض والقمر, 
فالأرض تستغرق يومًا لتدور دورة كاملة حول محورهاء والقمر يستغرق 
شهرًا ليدور حول الأرض والأرض تستغرق سنة لتدور حول الشمس, 
وهذ الوحدات الثلاثة: اليوم والشهر والسنة تلف معا التقوم. 
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ولقیاس الفترات الزمنية التي تقل عن يوم؛ قام الانسان بتصمیم آنواع 
کنبرة ومختلفة من الساعات. وآشهر الساعات في العصور الغابرة كانت 
الساعات للمائية والساعات الشمسية. وفي الساعة الائية كانت وحدة 
الزمن عبارة عن الفترة الزمنية اللازمة لكمية من الاء كي تدساب من 
وعاء خاص. آما في الساعة الشمسية فکان مرور الزمن یستبان بدلالة 
حركة الظل الذي بلقیه عمود قائم في ضوء الشمس. وفي کتاب «الزمن 
في حباتك» »١«‏ تفصیلات أكثر عن كيفية قياس الزمن. وف الباب 
التالي وصف لكيفية استخدام إيقاع البندول في بعض الساعات الحديثة. 
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الباب الثالث 
ذوو الهارة في کل الجرف 


تبدو بعض آدوات العلم الحديث غاية في التعقید. بيد 
آفا اذا ما فحصت تبين أا تتألف من بضع آدوات 
بسيطة جمعت معا كي تعمل في تعاون على آداء وظيفة 
معينة» ویوجد بعض هذه الادوات البسيطة في آنواع 
عديدة متنوعة من الالات 


فهي ذات مهارات في کل اطرف. قادرة على القيام بأنواع كثيرة من 
الأشغال» ومن بين هذه الأدوات ذات النافع الکثيرة البندول. وسنتکلم 
عنه فیما يلي آما غيره من الأدوات الأخرى کالعدسة والستحلب 
الفوتوغرافيي والغنطیس الکهرباني وأنبوبة التفريغ فسیأن وصفها في 
الأبواب القادمة. 


ايقاع البندول: 

والبندول عبارة عن كل تقل يتدلى ویتذبذب حرا. فالبندول البسیط 

عبارة عن ثقل مربوط في فاية خیط. فاذا سحب الثقل إلى ناحية ثم ترك 

طلیقا فانه یتذبذب من ناحية إلى آخری, وأهم حقيقة عن البندول هي أنه 

یتذبذب في إيقاع منتظم. وقد دلت كلا التجربة والنظرية على أن 

الإيقاع يتوقف على عاملين ما طول البندول وقوة شد الجاذبية الأرضية, 
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فکلما ازداد طول البندول ازداد الزمن الذي تستغرقه الذبذبة الواحدق 
وکلما قوبت شدة احاذبية الأرضية قل الزمن اللازم للذبذبة الواحدة. 


الساعه ذات البندول: 

لما كان البندول الخطار ذا إيقاع منتظم؛ كان من المکن استخدامه 
لقياس الزمن. فالساعة ذات البندول. في بساطة» عبارة عن جهاز لعد 
ذبذبات البندول. وفيها يلف الزنبرك الرئيسي ثم يترك كي يفك لفاته. 
وني أثناء فك لفاته يدير عجلة متصلة عن طريق تروس بعجلات أخرى 
وبعقارب الساعت ومن بين هذ العجلات التي يديرها عجلة ذات حافلة 
مسننة تعرف بعجلة الانفلات. وفوق هذه العجلة ركبت رافعة متصلة 
بالبندول وها سن في كل طرف من طرفيهاء وعندما یأخذ البندول في 
التذبذب يدخل كل سن من أسنان الرافعة, الواحد تلو الآخرء بين أسنان 
عجلة الانفلات موقفا دورانها في كل مرةء ونتيجة لذلك يكون دوران 
عجلة الانفلات عبارة عن سلسلة من حركات دورانية قصيرة متوافقة 
مع إيقاع البندول بدا من أن يكون مستمرّا. وهكذا تتابع عقارب 
الساعة سير الزمن بعد هذه الحركات الدورانية القصيرة على الیناء. 


اثبات دوران الارض: 

وللبندول. إلى جانب إيقاعه النتظم. خاصية شانقة آخری. ذلك أنه 
یتذبذب من ناحية إلى آخری في نفس الستوی بغیر دوران. وهذه الخاصة 
جعله مفيدًا لغرض آخر مختلف تام الاختلاف. إذ عکن استخدامه 
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لإثبات أن الأرض تدور كما تدور نحلة الأطفال» تصور بندولا ثقيلًا في 
فاية خبط طویل یتذبذب وهو مسوك به بینما يتدلى فوق القطب الشمالي 
مباشرق هذا البندول یتذبذب من ناحية إلى آخری طول الوقت بینما 
تدور الأرض من تحته کقرص الجاكي «الفوتوغراف». ولا كانت الأرض 
تقل الئاس الذين هم علیها آثناء دورافاء فافا تبدو شم كما لو كانت 
واقفة في سکون. كما يبدو لهم الستوی الذي یتذبذب فيه البندول كأنه 
يدور في اتجاه مضاد. ويتغير موضع هذا المستوى في القطب الشمالي 
فيدور حتى يبلغ دورانه دائرة كاملة في ٤‏ ۲ ساعة, وهذا الذي يحدث في 
القطب الشمالي يحدث في أي موقع آخر على سطح الأرض وإن يكن 
معدل حختلف. وكلما كان الموقع قريبًا من خط الاستواء كان دوران 
مستوى البندول بطيتاء أما عند خط الاستواء ذاته فان هذا المستوى له 
يدور على الاطلاق. ويسمى البندول الذي يستعمل على هذه الصورة 
ببندول فوکلت. نسبة إلى العام الفرنسي الذي كان أول من أجرى هذه 
التجربة في باريس. 


إن في دوران مستوى البندول دليلا قاطعًا على أن الكرة الأرضية 
تدور فعا حول محورهاء وإن الكيفية التي يتغير با معدل الدوران من 
موقع لآخر ليست إلا برهائًا واحدا من براهين کثيرة على أن الأرض 
مستديرة» وبالاضافة إلى ذلك فان معدل الدوران في أي مكان معين فيه 
دلالة على مدى بعد هذا المكان عن خط الاستواء. 
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بندول الجاذبیة: 

إن القوة التي تؤثر با الجاذبية الأرضية في أي جسم قريب من الأرض 
تعمل على شده نحو مركز الكرة الأرضية» وتتوقف قوة هذا الشد على 
مدى بعد الجسم من مركز الارض, وكلما كان الجسم بعیدا كان الشد 


وعندما يرتفع منطاد فوق الأرض فانه یبتعد عن مر کز الكرة 
الأرضية» وكلما ارتفع وعلا ضعفت قوة شد الجاذبية الأرضية لكل شيء 
في المنطاد. 


وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن استخدام البندول الموضوع في منطاد 
كمقياس للارتفاع يقاس به علو المنطاد عن سطح الأرضء إذ كلما ارتفع 
المنطاد ضعفت قوة شد الجاذبية الارضية. وكلما ضعفت قوة شد الجاذبية 
الأرضية صار إيقاع البندول بطيئاء ولذلك فان في إيقاع البندول دلالة 
على ارتفا ع البندول عن سطح الأرض. 

ویسمی البندول الذي يقصد به قياس قوة شد الجاذبية الأرضية 
"بندول الجاذبية", ولجعل البندول حساسا للتغييرات الطفيفة في اجاذبية 
الارضية. فان البندول يصنع بحيث يتذبذب دون آدین احتکاك ويعلق 
النقل الخطار على شفرة سكين من النوع المستخدم في ارتكاز الميزان 
الحساس» كما أن البندول يحاط بفراغ كي لا يتدخل افواء احیط في 
تذبذبه. وتستخدم ساعة دقيقة جدا لقياس الزمن الذي تستغرقه كل 
ذبذبة. ويستطيع بندول الجاذبية أن يكشف عن التغيرات التي تحدث في 
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قوة شد ااذبية الأرضية وان بلغت من الصغر جزءا من ملیون. 


انبعاج الارض: 
ولقد استخدم بندول الجاذبية في قباس قوة شد الجاذبية الأرضية في مواقع 
متفرقة على سطح الأرض. وقد دلت هذه القياسات على أن الجاذبية 
الأرضية تتغير من مكان لآخر على الأرض» وبعض هذا التغير إنما هو 
نتيجة للاختلاف في الارتفاع» فقوة الجاذبية الأرضية في ذروة الجبل 
أضعف منها عند سطح البحرء على أنه من الممكن حساب تأثير الارتفاع 
عن سطح البحر في هذه القياسات وطرحها منه. وبعد إجراء ذلك 
نستبين من القياسات الصحيحة مقدار قوة الجاذبية الأرضية عند مستوى 
سطح البحر في المواقع التفرقة على سطح الأرض» ولكننا نجد أن هذه 
القياسات تدل على أن الجاذبية الأرضية آقوی ما تكون عند القطبين 
وأضعف ما تكون عند خط الاستواء وتدل قوة الجاذبية الأرضية الأقوی 
عند القطبين الشمالي والجنوي على أهما آقرب إلى مر كز الكرة الأرضية 
من غيرها من الأماكن الأخرى على سطح الأرض. 

وبعبارة آخری, فان الأرض ليست كروية تمامًاء بل إا مفرطحة 
عند القطبين منبعجة عند خط الاستوای وهكذا فان بندول احاذبية 
بكشفه عن التغیرات التي تحدث في شدة الجاذبية الأرضية الناشئة عن 
القرب أو البعد من مركز الكرة الأرضية, بمدنا بمفاتيح لمعرفة الشكل 
الحقيقي للأرض. 
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الصخور الجاثم2 تحت البحر: 

وجدنا أن ثمة عاملين يؤثران في إيقاع البندول ذي الطول الثابت. وها 
الارتفاع عن مستوی سطح البحر وانبعاج الأرض, واذا أسقطنا تأثير 
هذین العاملین من قیاسات الجاذبية الأرضية؛ وجدنا آهُا لا تزال تتغیر من 
مکان إلى آخر. وثمة وجه خلاف هام هو ذلك الذي بين اجاذبية الارضية 
في البر واجاذبية الأرضية في البحر إذ دلت القیاسات التي أجريت 
بوساطة الغواصات على أن قوة شد الجاذبية الأرضية في البحر أقوى منها 
في احطات البرية الواقعة على نفس البعد تمامًا من مركز الكرة الأرضية 
وعلى نفس البعد تماما من خط الاستواء. وقد استدل الجيولوجيون من 
ذلك على أن هذا الشد الأقوى انا هو نتيجة الاختلاف بين الصخور 
القائمة على البر والصخور الجاثمة في البحرء فالصخور الكائنة تحت البحر 
أثقل من صخور اليابسة» ونظرًا لأن كتلتها أكبر فإهها تبذل شدًا آقوی 
على الأشياء القريبة منها. وتتكون اليابسة بدرجة كبيرة من صخور 
کاطرانیت. أما الصخور الکائنة تحت البحر فهي كثيرة الشبه بصخور 
البازلت الأثقل» واکتشاف هذا الاختلاف مأثرة آخری حققها بندول 


الجاذبية. 
الجبال الطافيات: 


الجبل عبارة عن كتلة هائلة من الصخر بارزة من الأرض. وإذا كان لدينا 
بندول على مقربة من جبل فانه يكون متأئرًا بقو شد. إحداهما قوة 
الشد المبذولة من الكتلة الأرضية الواقعة تحت سطح الأرض. والأخرى 
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قوة شد اضافية صادرة من کتلة اجبل البارزة فوق سطح الأرض. 
وبالنظر إلى هذه الحقيقة فقد توقع الجيولوجيون أن يبين البندول أن 
الجاذبية الأرضية قرب الجبل أقوى منها فوق السهل. وقد أثبتت 
القياسات التي أجريت بوساطة بندول الجاذبية آفا آقوی قرب الجبل, 
ولكن ليس بالدرجة التي توقعها علماء الجيولوجياء إذ لما كانت الصخور 
التي تعلو سطح الأرض تحدث قوة شد إضافية على البندول» فان ذلك 
يعنى أن قوة الشد الصادرة من تحت الجبل ليست من القوة كما ظن 
جیولوجیون. وقد علل ضعف قوة الشد من تحت اجبل بنظرية الجبال 
الطافیات, فاجبال تتألف من صخور أخف تقلا من الصخور الحيطة باه 
ونتيجة لذلك فا «تطفو» فوق هذه الصخور كما يطفو جبل اللج في 
الأقيانوس» وأنت لا ترى من جبل الثلج الطافي إلا بعضه. بينما يكون 
معظمه مغمورًا تحت سطح الماءء وكذلك الشأن في الجبل الطافي» أنت لا 
ترى إلا بعضه بینما يكون معظمه أو أصله الثابت مختبئًا تحت سطح 
الارض, وهذا الأصل الثابت. أو الجذر» كسائر الجبل مؤلف من صخور 
أقل نقلّا من الصخور المحيطة» وهذا هو السبب في أن قوة شد الجاذبية 
الأرضية الصادرة من تحت جبل أضعف من قوة شدها الصادرة من تحت 
سهل. وهذا الاكتشاف القائل بأن الجبال تطفو كجبال الثلج مأثرة 
أخرى أمكن تحقيقها باستخدام بندول الحاذبية. 


عندما يكون البندول ساکا: 
والبندول آلة نافعة حتى عندها یکون ساکنا لا یتذیذب. فحينما يصل 
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إلى حالة سکون فانه يشير إلى الاتجاه الذي تؤثر فيه قوة شد اخاذبية 
الأرضية, وهذا الاتجاه يكون الاتجاه الرأسي نحو مركز الكرة الارضية إلا 
في المواقع التي تكون قريبة جدًا من الجبال الشوامخ. ويسمى البندول 
الذي يستخدم بمذه الكيفية لبيان الاتجاه الرأسي "الطمار ويستعمله 
المساحون وصانعو الخرائط لیتبینوا مبلغ ميل الأرض عن الوضع الأفقي. 
كما يستعين به البناءون على إقامة الجدران في غير ميل. 


فياس الريح: 

حينما ندفع دولا فإن الارتفاع الذي يعلو إليه قبل أن يرتد يتوقف على 
شدة الدفع وإذا كان البندول قرصا مستويًا متدليًا في امواء فانه سيكون 
عرضة لدفع الريح, وتتوقف شدة الدفع على سرعة الريح» فكلما كانت 
الريح أسرع كان دفعها آشد قوق وكانت ذبذبة البندول أكثر علو 
وهذه الحقيقة جعل من المستطاع استخدام البندول في قياس سرعة الريح» 
ويسمى البندول ذو القرص المستوى الذي يستخدم يمذه الكيفية بمقياس 
سرعة الريح «أنيمومتر»» وإذا صنع البندول في هيئة كتلة غليظة بدلا 
من قرص مستو لأمكن إذن استخدامه لقياس سرعة قذيفة, فإذا انطلقت 
رصاصة على بت الكتلة فإنها ستدفعها فيتذبذب البندول» وكلما كانت 
سرعة سير الرصاصة کبيرة ازداد الارتفاع الذي تدفع البندول لیف 
وعلی ذلك فان ارتفا ع الذبذبة فيه دلالة على سرعة الرصاصة. ویسمی 
البندول الذي یستخدم بذه الكيفية «بندول القذاثف». 
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لقد رآینا كيف يساعدنا البندول على قياس الزمن كما 
يساعدنا على قياس قوة الجاذبية الأرضيةء ورآینا كيف بمكن استخدامه 
في قياس الارتفاع وفي قياس كنافة الکتل الضخمة من الصخر. كما أمدنا 
ببرهان على أن الكرة الأرضية تدور حول محورهاء وبين لنا أن للجبال 
أصولًا ثابتة» جذورًاء وآفا تطفو كما تطفو جبال الثلج. كما أنه يساعدنا 
على قياس قوة الريح وسرعة قذيفة. فالبندول بحق ذو مهارة في كل 


مب 


حر فه . 
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الباب الرایع 


أحوال المادة الأربعة 
العناصر الأربعة: 


تصنع كتل لعب الطفل في هيئة أشكال بسيطة محدودة 
لعدد. بعضها مستقيم كقوالب القرمید. والبعض الآخر 
آسطوایی الشكل كجذع الشجرة, 
وقليل منها منحني الشكل آشبه بجزء من إطار عجلة» ولكن الطفل 
يستطيع أن يبني من هذه الأشكال البسيطة الحدودة العدد تركيبات 
معقدة ذات أشكال متفاوتة التنوع» فهو إذ ینسق نفس العناصر المحدودة 
العدد بطريقة مختلفة متفاوتة التدوع, فهو إذ ینسق نفس العناصر الحدودة 
العدد بطرق مختلفة يستطيع أن يصنع قصرا أو قاطرة أو جسرا. 
ولقد خطر في آذهان فلاسفة اليونان القديمة وعلمائها منذ آلاف 
السنین أن الطبيعة تعمل بنفس الطريقة, فكانوا يظنون أن الأشياء العديدة 
التي نصادفها في الطبیع. وان تكن معقدق إلا أنما تتکون من بضعة 
عناصر مؤتلف بعضها من بعض في توافقات مختلفة» ووضعوا النظرية 
القائلة بأن العناصر التي تتكون منها جميع الأشياء المادية هي التراب 
وامواء والماء والنارء ونحن نعلم اليوم أن هذه النظرية خاطئة في تفاصيلهاء 
وأن أحدًا من هذه الأشياء الأربعة ليست عنصرًاء بل إن كل واحد منها 
عبارة عن مجموعة معقدة التكوين من أشياء أخرى آبسط بيد آنه وان 
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كانت تفاصیل هذه النظرية خاطتة, الا أنه تبين أها تضمنت فیما اشتملت 
عليه من آفکار رأيين أساسيين ثبتت صحتهما: آوطما أن العام يتر کب من 
حفنة من آنواع من الجسيمات البسيطة كما سنری في الباب التالي 
والرأي النایي هو آن التراب والاء واشوای وان تکن عناصر إلا أنها 
تناظر الأحوال الثلاثة للمادة, وهي الحالة الجامدة والحالة السائلة والحالة 
الغازیق وللنار أيضًا مكانتها في النظرية الحديثة باعتبارها مصدرًا من 
مصادر الحرارة» وهي إحدى صور الطاقة, ومنذ مئات السنين والعلماء 
عیطون اللغام عن العلاقة التي تربط بين هذه الوجوه الأربعة للطبيعة 
بعضها مع بعض. 


تخبرات الحاله: 

من المستطاع تغيير المادة من حالة إلى آخری, ولقد آثبتت الخبرة» سواء في 
الطبخ أو في الصنع. صدق هذه الحقيقة, فالزبدة عکن صهرها وجعلها 
سا سائلاء والرصاص الجامد عکن صهره فيصير سائلا ینساب كالزئيق, 
والاء السائل بعکن تجمیده إلى ثلج صلب» كما يمكن غلیه حتی يصير 
غاا يعرف بالبخار. وکان الطاهي وصانع العادن والزجاج يجمعون 
العلومات عن هذه التغیرات آثناء عملهم. 


وتعتبر اخرارة بمنابة العامل الرئيسي في احداث هذه التغیرات 
فإذا اکتسب الثلج حرارة فانه يسخن في بادی الأمر حتى یصل إلى 
مستوی آخر من اخرارة أكثر ارتفاعاء وعند هذا الستوی تأخذ فقاقیع 
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البخار في الخروج من الما واذا احتبس هذا البخار في وعاء آمکن 
تزویده بحرارة آکنر ما جعله یسخن آکنر فأكثر. 


وقد وجهت في الاضي فنة من الناس» وهم الکیمیاتیون القدامی 
«السیمائیون». عناية خاصة إلى التغیرات في آحوال الادق و کانوا 
یعتقدون أن جيع العادن تتألف من نفس العناصر وأا إنما ختلف بعضها 
عن بعض في النسب التي قترج با هذه العناصر. كما کانوا بعتقدون أنه 
في امکافم بمجرد تغيير هذه النسب الحصول على الذهب بتحويل المعادن 
الأخرى إليه» وذلك بأن يزيدوا من مقدار عنصر ما وينقصوا من مقادر 
عنصر آخ ولذلك فقد شغلوا آنفسهم کنیا بعديد من المواد الكيميائية 
التنوعة. بخلطون بعضها مع بعض, ویفصلون البعض الاخر من بعض, 
ولکنهم لم یفلحوا أبدًا في عمل الذهب. بيد أن جهودهم لم تذهب كلها 
هبای فقد قاموا باكتشافات كنثيرة, واخترعوا أدوات عديدة, كانت هي 
الأساس الذي قام عليه صرح الكيمياء الحديثة» ومن بين هذه الأدوات 
التي ابتدعوها المرشح والأنبيق, أو جهاز التقطير, والحمام المائي. 

والمرشح عبارة عن أداة لفصل الجسيمات الصلبة من سائلء 
وذلك بالاستفادة من حقيقة کون الجسيمات الصلبة كتلا كبيرة إذا ما 
قورنت بالجسيمات الأصغر التي يتألف منها السائل» وقد يكون المرشح 
قطعة من ورق أو من نسيج قماش أو شبكة معدنية» فحين تتقاطع خيوط 
الورق أو القماش أو المعدن بعضها مع بعض تتكون سلسلة من الثقوب. 


33 


وعندما يسكب مزیج الادة الصلبة مع السائل في الرشح. فان 
جسیمات السائل تمر خلال النقوب بینما تتوقف جسیمات الادة الصلبة 
على الرشح إن كانت من الکبر بدرجة كافية» وهكذاء بینما ینساب 
السائل خلال الرشح. فان جسیمات الجسم الصلب تتراکم عليه بعضها 
فوق بعض. 

آما الانبیق أو جهاز التقطیر فهو عبارة عن آداة لفصل السوائل 
التي يذوب بعضها في بعض. وذلك بالاستفادة من حقيقة کون السوائل 
الختلفة تحتاج إلى مستوبات مختلفة من الحرارة کی تغلي» وکان الأنبيق 
في آبسط صوره عبارة عن جرد دورق ذي عنق طویل. وکان مزیج 
السوائل يوضع في الأنبيق ثم يحمى فوق موقد. وحینما تصل اخرارة إلى 
الستوی اللازم يأخذ آحد السوائل التي يتكون منها الزیج في الغلیان ثم 
يتحول إلى بخار يصعد في عنق الأنبيق الطویل. أما سائر السوائل الأخرى 
في الزیج فإما لا تغلي. وإغغا تظل في حالة سائلة على حاها. 


ويفقد البخار التسرب بعض حرارته أثناء مروره بالعنق الطویل 
وعندما يبرد یتکنف في هيئة قطرات من السائل مرة آخری. وتتساقط 
هذه القطرات إلى وعاء آخر موضوع عند هاية العنق لاستقباها. وجذه 
الطريقة آمکن فصل السوائل التي تغلي عند مستویات مختلفة من الحرارة. 
وی الکنف الحديث يحاط العنق الطویل بغلاف للمای وینساب الاء 
البارد خلال هذا الغلاف لیساعد على تکنف البخار بصورة آسر ع. 
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آما اخمام المائي فهو عبارة عن جهاز لتوصیل الحرارة ببطء وفي 
مستوى معتدل من الحرارة, ويتحقق ذلك بوضع الوعاء المراد تسخينه 
فوق ماء مسخن بدلا من وضعه فوق الموقد مباشرة. 

وفي الوقت الحاضر نستخدمه كأداة من أدوات الطبخ تعرف باسم 
الغلاية المزدوجة, ويقال إن الحمام المائي قد اختر ع حوالى عام ۲۵۰ بعد 
ماري اليهودية, وفي الواقع فان الغلابة المزدوجة لا تزال تعرف في فرنسا 


باسم «حمام ماري». 


الیلاد. اخترعته كيميائية يهودية من الكيميائيين القدامى» تعرف باسم 


توليد الجراره: 

إن الحرارة التي تستعمل في المطبخ أو في العمل لابد من توليدها أولَاء 
ولقد كان توليد الحرارة أحد الأعمال التي نيطت بأداة من أقدم أدوات 
الانسان وهي النار» ومن الحتمل أن الناس استخدموا في بادئ الأمر 
النيران التي وجدوها في الطبيعة كتلك النيران التي تبدآها صدمات البرق 
أو القذف البرکانیق ثم عرف الناس كيف يولدون النار من احتكاك 
عصوين جافتين الواحدة بالأخرى» أو من اقتداح شرارة من حجر ثم 
تطور ذلك إلى ابتكار أدوات إضافية يتحكمون با في النارء وابتداع 
مواقد وأفران تحتويهاء ومنافخ تمدها باموای ونحن الیوم. إلى جانب ما 
لدینا من أنواع عديدة من الأفران متخصصة كل في غرض. فان لدينا 
أجهزة للحصول على الحرارة بدون استخدام النار» وسيرد وصف بعض 
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هذه الأجهزة, کالفرن الكهربائي والفرن الشمسي, في الأبواب القادمة. 


قياس الحرارة: 
تسلك اخرارة من بعض الوجوه سلوك السائل. وعکن أن نتصور أي 
جسم مادي کوعاء بمكن أن تسکب اخرارة فيه فعندما یختزن الاء في 
آنية فان ثمة كميتين مختلفتين مرتبطین بالاء يمكن قياسهماء إحداهما كمية 
الماء في الآنية والأخرى ارتفاع المستوى الذي وصل إليه الماء في الآنية, 
وعلى نفس النمط توجد كميتان مختلفتان مرتبطتان باخرارة يمكن 
قباسهماء إحداهما كمية الحرارة في الجسم والأخرى مستوى الحرارة في 
الجسم أو درجة حرارته. وهاتان الكميتان مرتبطان الواحدة بالأخرى, 
ولكنهما متميزتان في الحالتين» فعند سكب الاء في آنية كلما كثرت كمية 
الماء ارتفع المستوى الذي يصل إليه. وبالتل كلما ازدادت كمية الحرارة 
التي يكتسبها الجسم ارتفعت درجة حرارته. غير أن المستوى الذي بمكن 
بلوغه يتوقف على سعة الجسم أيضاء فإذا صببنا الماء في کلتا آنيتين 
إحداهما واسعة والأخرى ضيقة. فإننا نحتاج في حالة الآنية الواسعة إلى 
كمية من الماء أكبر ها يلزم في حالة الآنية الضيقة لكى غلأهما إلى مستوى 
واحد. وبالثل قد تلزم جسمًا ما كمية من الحرارة أكبر نما يلزم لجسم 
آخر لرفع درجتي حرارهما بنفس القدر. 

ولا كانت كمية الحرارة ودرجة الحرارة أو مستوى الحرارة شيئين 
ختلفین, فإهما يقاسان بطرق مختلفة وباستخدام أدوات حتلفة. وتسمى 
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الألة العتادة لقیاس درجة الحرارة «الترمومتر». وقد وصل الترمومتر 
الحديث حد الاتقان حوالى عام ۱۰۲۲ بعد تطوير آداة قديمة اخترعها 
جالیلیو. وتبنى فكرته على الاستفادة من کون معظم الأجسام تتمدد 
كلما سخنت. وفي الترمومتر توضع كمية صغيرة من الزئبق في أنبوبة 
وتلحم بعد إزالة الهواء منهاء فعندما يسخن الزئبق يتمدد ويرتفع في 
الأنبوبة. 


ويدل الارتفاع الذي يصعد إليه الزئبق على مستوى حرارة 
الزثبق. وفي البلاد الناطقة باللغة الإنجليزية يستعمل مقياسان مختلفان في 
الترمومترات, فعلى المقياس المئوي نجد أن درجة الصفر هي درجة الحرارة 
التي يتجمد عندها الماء ودرجة المائة هي الدرجة التي يغلى عندها الای أما 
على مقياس فهرفايت فان هاتين النقطتين يشار إليهما بدرجتی ۳۲ 
۲ على التناظر» وعلى ذلك فان الفرق الذي مقداره ۱۰۰ درجة 


مئوية يعادل فرقا مقداره ۱۸۰ درجة فهرنتية. 


أما الأداة التي تستعمل لقياس كمية الحرارة فتسمى «المسعر», 
وهي تقيس اخرارة بوحدات يسمى كل منها «السعر». والسعر عبارة 
عن كمية اخرارة اللازمة لرفع درجة حرارة جرام واحد من الماء درجة 
مئوية واحدة «والجرام هو وحدة صغيرة للكتل تستخدم في القياسات 
العلمية» ويساوى الباوند نحو 4۵۳ جرامًا», وثمة نوع بسيط من 
السعرات لقياس الحرارة» وتستخدم الحرارة فيه لصهر الثلج. ومن 
العلوم أن ۸۰ سعرًا من الحرارة تصهر جرامًا واحدًا من الثلج وعلى 
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ذلك فان كمية النلج الذي ينصهر تستخدم کمقیاس لكمية اخرارة. 


لقد لعب السعر دورا مهما في دراسة کیمیاء الكائنات الحية, 
ففي عام ۱۱۷۸۰ استخدم العالمان الفرنسیان لافوازييه ولابلاس السعر 
الثلجي لإثبات أن حرارة جسم الحيوان تتولد نتيجة لعملية حترق فیها 
الکربون. كما تفعل النار» وذلك بأن وضعا آرنبا هندیا في وعاء مقفل 
حاط بالتلج وقد محا للارنب أن يستدشق أکسجیتا نقیّا لفترة حدودة 
من الزمن. ثم قاسا كمية این أكسيد الکربون التي خرجت في زفيره, كما 
قدرا كمية الثلج الني آذابتها جرارة جسمه في نفس الفترق وبعد ذلك 
آحر قا بعض الفحم النباین بالسعی وقاسا كمية ثاب کسید الکربون 
التکونة. كما قاسا كمية اخرارة التولدة من النارء وعقارنة النتائج في 
الحالتين وجدا أنه عندما تتولد عن احتراق الفحم كمية من ثا أكسيد 
الکربون تساوي نفس الكمية التي تنتج من الأرنب» فان نفس كمية 
احرارة تتولد أيضّاء وقد أظهرت هذه التجربة أن عملية الحياة في الأرنب 
الهمندي تشبه النارء وأن التنفس يغذي بالحواء نار الحياة كما تغذي لفحة 
امواء النار التي في الموقد. 


الحالة الرابعة للمادة: 
يتألف أي غاز من جسيمات دقيقة تتحرك في حیز, فاذا أزيل معظم 
الجزيئات من الوعاء الذي يحتوي الغاز فاد ما تبقى بعد ذلك يسمى 
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فراغا أو هو حيز فارغ تقريبّاء وانه وان كان بمكن النظر إلى الفراغ على 
أنه جرد غاز مخلخل جدّا فان أشياء جديدة» متنوعة و کثبرق حدث في 
الفراغ حتى أنه غالبا ما يشار إليه باعتباره حالة رابعة من آحوال الادة 
قائمة بذاتها. وقبل القرن السابع عشر كان العلماء یعتقدون أنه لا عکن 
وجود فراغ. إذ کانوا يحسبون أنه كلما أزيحت مادة من اخیز الذي 
تشغله فان هذا الحيز لا بمكن أن يظل فارغاء لأن الطبيعة تدفع إليه فورًا 
وتلقائيًا مادة أخرى تحل محلهاء وقد ثبت خطأ هذه النظرية عندما ظهر 
اختراعان أمكن بوساطتهما إحداث فراغ حقيقي. وهذان الاختراعان هما 
مضخة اهواء والبارومتر الزئبقي. 

وقد اخترع أتوفون جريك عمدة بلدة مجدبرج في آلانیل مضخة 
المواء عام 2١56814‏ وتتركب من مكبس داخل أسطوانة مزودة 
بصمامين, ويبين الشكل الموضح فيما بعد الطريقة التي كانت تستخدم يما 
لإزالة الهواء من وعاء مقفل. 


وكانت الأنبوبة الوجودة بقاع الأسطوانة توصل بفتحة الوعاء. 
فإذا ما رفع المكبس أحدث فراغا داخل الأسطوانة فيدفع هواء الوعاء 
الصمام السفلي وینساب إلى الفراغ لیملاه وعندما يدفع الکن إلى 
آسفل فان امواء الوجود بالأسطوانة يضغط على الصمام السفلي ویقفله 
فلا يعسنى للهواء أن ینساب راجعًا إلى الوعای وفي الوقت نفسه یدفع 
امواء الصمام العلوي فیفتحه وینساب خارج الأسطوانة إلى امواء الجوي 
احیط. وعندما يرفع الکبس للمرة التالية فان الصمام العلوی یقفل 
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وتتكرر العملية. وهکذا ففي كل مشوار صعود للمکبس یزاح هواء من 
الوعاء ویدخل الأسطوانة. وفي كل مشوار نزول للمکبس یزاح اهوا: 
من الأسطوانة ویتسرب خارجها. وبتکرار عملية الضخ على هذا النحو 
يمكن إزالة معظم المواء من الوعاء. 


آما البارومتر الزئبقي» فقد اخترعه ایفانجیلستا تورشيلي أحد 
تلامذة جالیلیی في عام 47 2١5‏ آخذ توريشيلي آنبوبة طويلة من الزجاج 
وسد أحد طرفیها ‏ ملاها بالزئبق ونکسها بحيث كان الطرف اللحوم 
إلى أعلى والطرف الفتوح مغموسًا في حوض به زتبقی, وقد سقط الزئبق 
الموجود في الأنبوبة تحت تأثير ثقله. ولكن الزئبق لم بخرج كله من 
الأنبوبة» وإنما بقي منه عمود قائم في الأنبوبة يبلغ طوله نحو9” بوصة 
أما الحيز الذي يعلو هذا العمود فقد كان عبارة عن فراغ. 


ضط الهواء: 

أثار اختراع مضخة الحواد والبارومتر الزئبقي أسئلة جديدة للعلماء 
تتطلب منهم جواباء كما أمدهم بوسائل تمكنهم من وضع حلوضاء ‏ وكان 
أحد هذه الأسئلة التي تستلزم الإجابة هو: لماذا كان طول عمود الزئبق 
الذي ظل قائما في الأنبوبة تسا وعشرین بوصة تمامًا؟ وقد آبدی فیفایی 
زمیل توريشلي الراي بان الذي جعل عمود الزثبق يبقى قائما هو ثقل 
فواء الجوي الذي یضغط إلى أسفل على سطح الزئبق في الحوضء فهذا 
السطح يسلك كما لو كان نواسة أطفال, يجلس على أحد طرفيها عمود 
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الزئبق في الأنبوبة» ویجلس على طرفها الآخر عمود هواء ممتد إلى ذروة 
المواء الجوي» ولو صحت نظرية فيفاي فان ارتفاع عمود الزئبق في 
الأنبوبة يجب أن ينخفض عندما تؤخذ الأنبوبة فوق جبل, لأنه كلما 
ازددنا صعودًا على الجبل قل افواء الذي يضغط إلى أسفل على الزئبق في 
اخوض. 


ویرجع الفضل في تحقيق صحة هذه النبوءة إلى بسکال الذي صعد 
بأنبوبة توريشلي إلى جبل في جنوب فرنساء وقد أظهر صعود بسكال إلى 
أعلى الجبل أن البارومتر الزئبقي» بقياسه ثقل المواء الجوي في الکان 
يبين أيضًا ارتفاع مستوى سطح البحر بطريقة غير مباشرة ولذلك بمكن 
استخدامه مقياسًا للارتفاع. 

ولقد بينت لنا أنبوبة توريشلي أن افواء الذي فوقنا يضغط إلى 
أسفل بقوة كبيرة؛ اذ يبذل ضغطً مقداره حممسة عشر باوندا على كل 
بوصة مربعة من السطح الذي يلامسه. وقد ثبت وجود هذا الضغط 
صنع نصفي كرة من المعدن ووضع حافتيهما الواحدة فوق الأخرى 
لیکو نا کرق 5 فرع الهواء من الحيز الموجود داخل الكرة باستخدام 
مضخة امواء وبذلك زال ضغط الحواء من الداخل ول يعد متوازنًا مع 
الضغط اارجي. وصارت القوة التي تضغط نصفي الكرة الواحد إلى 
الآخر بدرجة من العظم حتى أن فصلهما عن بعضهما لم يقو عليه ستة 
عشر حصائاء غير أنه عندما سمح للهواء بأن يدساب مرة أخرى داخل 
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الكرة عن طريق صنبور سرعان ما انفصل نصفا الكرة بأبسر محاولة 
وافترقا الواحد عن الآخر. 


رتبرك الهواء: 

إن عمود المواء الذي يعلو سطح الأرض يضغط إلى أسفل على كل 
شيء پلامسه. ومن بين الأشياء التي يضغط عليها طبقة اهواء الجاورة 
لسطح الارض, وقد درس العالم الإنجليزي روبرت بويل ما يحدث في هذه 
الطبقة الحوائية, فوجد أن الحواء ينضغط كالزنبرك, وآن افواء الضغوط 
كالزنبرك الذي ينضغط, يرد دفعه ولكي يدرس بويل «زنبرك المهواء» 
هذاء احتبس بعض الهواء في وعاء ثم سمح له بالانتشار إلى حيز أكبر 
فوجد أن ضغط هذا اهواء يتناقص كلما ازداد حجمه. 


وفي هذه التجربة وفي التجارب التي تبعتها والتي أماطت اللثام عن 
العلاقة بين ضغط وعاء وحجمه ودرجة حرارته» استخدمت مضخة 
المواء في ضخ افواء من الوعاء وإليه» كما استخدم البارومتر الزئبقي في 
قياس الضغط. ولولا هاتان الأداتان لا تمكن العلماء آبدّا من اکتشاف 
الأشياء التي یعرفوفا اليوم عن سلوك الغازات. 

ولقد عبدت مضخة المواء الطريق أيضًا لتفهم ماهية الصوت. ففي 
عام ۱۷۰۵ وضع فرنسيس هوكسي ساعة في آنية مقفلة ثم ضخ اهواء 
منهاء ولا تمت عملية إزالة امواء من الآنية لم يعد ممكنًا ماع صوت 
الساعة» وقد أثبت ذلك أن امواء يلعب دورًا مهما في نقل الصوت إلى 
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آذاننا. وقد آثبتت الدراسات التي أجريت بعد ذلك أن الصوت هو في 
الواقع عبارة عن ذبذبة اشواء. 


مضخات التفريغ الحدیند: 

الفراغ في حد ذاته أداة من آدوات العلم ذات شأن وخطرء ولقد رأينا 
أنه یستخدم في أداتين من الأدوات التي سبق وصفها في هذا الکتاب. 
وهما بندول الجاذبية والترمومتر» وسنری في الأبواب القادمة تكرر 
استخدامه مرة بعد آخری. وعلى حد قول أحد رجال العلم: إن الفراغ 
العالي هو قوام معمل الفيزياء الحديث, ولإحداث الفراغ العالي الذي 
نحتاج إليه كان لابد من ابتکار مضخات تفريغ جديدة أكثر كفاءة. 


وقد صمم العام الألماي «جيدي» أحد أنواع هذه الضخات. وفيه 
تستخدم عجلة دوارة لسحب افواء من الوعاء الذي توب ويبين 
الشكل التخطيطي الموضح فيما بعد الفكرة التي ينبني عليها عمل هذه 
الضخة. فالاسورة المشار إليها بالحرف «أ» تتصل بالوعاء الذي يراد 
إزالة الهواء منه, وعندما تدور العجلة فإها جر معها امواء الذي تلامسه 
وهي بذلك تسحب الحواء من «أ» وتدفعه إلى الخارج عند «ب». 

وعکن الحصول أيضًا على فراغ عال بوساطة مضخة بار الرئبق 
التي اخترعها العلم الأمريكي ارفنج لانجمويرء ویین الشکل التخطيطي 
بمذه الصفحة كيف تعمل هذه الضخة. توصل الاسورة التي في آعلی 
المضخة بالخزانة التي يراد سحب افواء منهاء ثم يسخن الزئبق الوجود في 
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قرار الضخة كي يتبخر» وعند تبخره يصعد في الأسطوانة التي تتوسط 
المضخة, وفي أعلى الأسطوانة والجدار الخارجي للمضخة. وهذا الجدار 
الخارجي حاط بغلاف مائي يجري فيه ماء بارد. ويبرد هذا الماء بخار الزئبق 
فيتكنف إلى قطرات سائلة» وحينما یتکثف البخار فانه يحدث فراغاء 
وهذا الفراغ يسحب الحواء من الماسورة التي بأعلى المضخة فيجره معه 
الزئبق المتساقط إلى أسفل ثم يدفعه خارج الماسورة البينة على اليمين في 
الشكل, وحينما يسقط الزئبق إلى القرار فانه يتبخر من جديد بالتسخين 
وبمر خلال الدورة مرة أخرى. 


اخترعت الواقد والأفران لتوليد اطرارق وتوجد كذلك عدة أدوات 


أخرى صممت لازالة الحرارة من الأشياء وجعلها أكثر برودة. 

وثمة طرق شت لاحداث البرودة. كل منها ينتفع بخاصية مختلفة 
من خصائص الطبيعة» فنحن نعرف مغلا أنه إذا تلامس جسمان تختلف 
درجتا حوارقماء فان الحرارة تسري في الجسم الأكثر دفتا إلى الجسم 
الأبرد. 

ولذلك إذا أردنا تبريد طعام فاننا نضعه بمقربة من الثلج في 
صندوق تلج, عندئذ تسري الحرارة لازمة لتحویل سائل إلى بخار, 
فالسائل الذي يتبخر يأخذ الحرارة اللازمة لتبخره من أي جسم يلامسه. 


ولذلك إذا أردنا تبريد طوار في الصيف القائظ رششناه بالاء فیسحب 
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الماء التبخر الحرارة من الطوار ویبرده. ونستخدم هذا البداً نفسه في 
لتلاجة الكهربائية» ففي مواسیرها يسري سائل سهل التبخر» وعندما 
پتبخر ينتزع اخرارة من افواء والطعام الوجودین داخل الثلاجت 
وینساب البخار الناتج إلى مضخة ضاغطة تضغطه إلى حيز صغیر جاعلة 
إياه دافتا في نفس الوقت. وبمر البخار الضغوط في آنابیب ملتوية متشعبة 
معرضة للهواء فتتسرب اخرارة من البخار الساخن إلى افواء البارد 
الذي يكتنف هذه الأنابيب» ویتحول البخار البرد إلى سائل مرة آخری» 
ویعود سبرته الأولى منسابا في الثلاجة لينتزع كمية آخری من اخرارة. 


وثمة طريقة ثالنة للتبرید جاءعت ثمرة الخبرة مع الفراغ الذي آصبح 
میسورا بفضل مضخات افوای فقد وجد أنه إذا تمدد غاز إلى حيز 
مفرغ» فان درجة حرارته تتخفض في نفس الوقت الذي بتداقص فيه 
وتستخدم هذه القاعدة في الوقت الحاضر لتحضير امواء السائل ولصنع 
المواء السائل يبرد الشواء او بوساطة آلة تبرید عادية, ثم یسمح له 
بالتمدد من خلال ثقب صغير إلى حيز مفرغ» ومن شأن هذا التمدد أن 
يجعل الحواء أكثر برودة, ويستخدم هذا الحواء المبرد في تبريد الدفعة التالية 
من امواء التي سيسمح ها بالتمدد فيزداد برودة من جدید. ثم يستخدم 
هذا الحواء المبرد في تبريد الدفعة التالية من الهواءء وبذه الكيفية أمكن 
جعل درجة حرارة المحواد الداخل إلى حيز مفرغ أقل فأقل حتى یتکنف 
ويصير سائل 
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الباب الخامس 
جسیمات داخل جسیمات 


الجزینات والذرات: 

نحن نعيش في عام كيميائي, فالماء الذي نشربه. والطعام 
الذي نأكله, والهواء الذي نتنسمه. كلها مواد كيميائية, 
وبعض هذه الأشياءء کافواء عبارة عن مخلوطات من 
عدة أنواع مختلفة من المواد الكيميائية, 


والبعض الآخر كالماء عبارة عن صنف واحد من المواد الكيميائية. 
والکائنات الحية على الأخص عبارة عن مخلوطات معقدة تحتوي على 
منات الأنواع المختلفة من المواد الكيميائية, ويطلق على الادة التي ليست 
مخلو طًا والتي تتألف من صنف واحد اسم لمركب» وقد اكتشف 
الكيميائيون بالبحث والفحص والاختبار مئات الألوف من أنواع مختلفة 
من المركبات الكيميائية. 


ويتألف المركب من جسيمات دقيقة تعرف بالجزيئات» ولكل 
مركب نوع من الجزيئات خاص به, ولذلك توجد مئات الألوف من 
أنواع مختلفة من الجزيئات, وني المركب النقي نجد أن جميع الجزيئات من 
نوع واحد فقط وقد تكون مختلطة معا في غير ترتيب كأفا قوالب قرميد 
في کدس. أو قد تكون مرصوصة بإتقان كالقوالب في جدار. 
وقد جال في خاطر العلماء الأقدمين أن جيع الواد الكيميائية تتألف. على 


49 


اختلافها وتنوعهاء من عدد قلیل من العناصر ينتظم في توالفات مختلفة, 
وهم وان کانوا أخطأوا اخدس عن عدد العناصر الا أنه تبين أهم کانوا 
في حدسهم صادقین, اذ یعرف الآن من العناصر الختلفة زهاء الائف 
يتألف کل منها من جسیمات دقيقة جدًا تعرف بالذرات. وهذه الذرات 
هي اللبنات التي تتألف منها مات الألوف من آنواع الجزيئات المختلفة, 
وتتوقف الاهية الكيميائية لجزيء ما على نوع الذرات التي يحتوي عليها 
وعلى كيفية ترتيبها داخل الجزيء. 


المواد الكيميانية آدوات: 

إن وظيفة الكيميائي هي دراسة خواص المركبات الكيميائية والعناصر 
التي تتألف منهاء فهو يحطم الجزيئات ليستبين ما تحتويه من ذرات. كما 
يدرس الكيفية التي تتبادل با الجزيئات الذرات, مثلما يتبادل الراقصون 
رفاقهم» وهو يعمل على أن تتحد الجزيئات الصغيرة» بعضها مع بعض, 
لتكون جزيئات كبيرة» وني كل هذا النشاط الكيميائي تقوم المركبات 
والعناصر بدور مزدوج» فهي من ناحية عبارة عن الأشياء التي يدرسها 
الكيميائي» ومن ناحية أخرى فافا أيضًا عبارة عن الأدوات التي 
يستخدمها في القيام بدراسته. فيستخدم مادة كيميائية للتأثير في أخرى 
حتى يتسنى له مشاهدة التغيرات التي تدشأ» ويشار غالبا إلى الادة 
الكيميائية التي تستخدم كأداة على هذا النحو باسم «الكاشف». 
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وانه وان كان من الستطاع استخدام أية مادة كيميائية ککاشف. 
إلا أن بعضها له أهمية خاصة وثمة طائفتان رئیستان من هذه ال رکبات 
تعرف بالأحماض والقواعد. وهي من الأضداد ذات الیل الشدید. کل إلى 
ضده. وحینما تتحد فان مرکبات جديدة تنشأ. والخل مثل مألوف 
لحمض معتدل. وماء القلی مغل لقاعدة قوية جدا. 


الجسیمات داخل الذرة: 

تتألف الجزيئات من ذرات. وتتألف الذرات بدورها من جسیمات آصغر 
وابسط فالائت أو ما نحو ذلك من الذرات الختلفة عبارة عن توالفات 
متنوعة من جسیمات ثلاثة آساسیق هي للالکترون والبروتون 
والنیوترون. والالکترون عبارة عن جسيم کهريي يحمل شحنة مضادة 
أي شحنة موجبةء بنفس القدر من الشدة, آما النیوترون فلیست له أية 
شحنة كهربية» وتؤثر الشحنات الکهربية. التي تکون قريبة من بعضها. 
الواحدة في الأخرى» فالشحنتان التضادتان تتجاذبان الواحدة نحو 
الأخرى, والشحنتان التشافتان في النوع تتنافران. وتحاول الواحدة دفع 
الأخرى» ویعبر عن هذه الدفعات والجذبات بالقوی الكهربية» كما یطلق 
على أي حیز توجد فيه قوی كهربية اسم «امجال الكهربي». 


وتتکدس النيوترونات والبروتونات داخل الذرة في لباب مركزي 
يعرف باسم النواق ولا كانت البروتونات التي في النواة تحمل شحنات 
كهربية» فان النواة تكون محوطة بمجال كهربي يعمل على اجتذاب 
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الالکترونات. وشدة جذب هذا المجال على درجة من القوة تكفي 
لاحتضان الکترون واحد والاحتفاظ به لقاء کل بروتون في النواق 
وتنتظم الالکترونات حول النواة في طبقات. وعندما تکون النواة محاطة 
یالکترونات بالقدر الذي تحتمله. فان الشحنات السالبة على 
الالکترونات تعادل الشحنات الوجبة على البروتونات. وتکون الذرة 
بوجه عام متعادلة کهربیا. وتتوقف الخصائص الكيميائية للذرة كلية على 
البروتونات في نواقاء أو ما يبلغ نفس الشيء. على عدد الالکترونات 
التي تحيط بالنواة عندما تکون محتضنة لكل الالکترونات التي تستطیع 


احتماصا. 


وأصغر ذرة موجودة في الکون هي ذرة امیدروجین, إذ أن نوافٌا 
ذات بروتون واحد ولا حتضن الا الکتروتا واحدّا, على أن البروتین قد 
يوجد بمفرده داخل نواة اهیدروجین أو عرافقة نیوترون واحد أو 
نيوترونين» آما آکبر ذرة في الکون فهي ذرة الیورانیوی وهي ذات ٩۲‏ 
بروتوئا في النواق. كما أا تحتضن ٩۲‏ إلكتروئًا حول النواق وني معظم 
ذرات الیورانیوم یوجد ٠٤١‏ نیوتروْا مرافقة للبروتونات في النواة» على 
أن بعض ذرات الیورانیوم التي تلعب دورا مهما في تولید الطاقة الذرية 
تحتوي على 4۳ ۱ نيوترونا فقط. 


فرك الالکترونات: 
قدف بعض أدوات العلم الحديث إلى تمكيننا من السیطرة على 
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احسیمات الکهربية الوجودة داخل الذرات. فهذه الأدوات تدنا 
بالوسائل التي تیسر لنا جمع هذه احسیمات وتخزينها وجعلها تتحرك. 


ومن آوائل هذه الادوات؛ آداة قام عملها على الاستفادة من 
حقيقة عرفت قبل إدراك کنهها بزمن طويل» فمنذ ألفي سنة خلت عرف 
الیو نانیون القدماء أنه إذا دلکت قطعة من الکهرمان فاا تکتسب القدرة 
على التقاط الجسيمات الصغبرق. وني القرن السادس عشر اکتشف وليام 
جلبرت. العالم الإنجليزي» أن الزجاج ومواد آخری کثيرة بمكن !کسابا 
نفس هذه القدرة الخفية» ونحن تعلم اليوم كيف تتولد هذه القدرق 
فحينما تدلك قطعة من الزجاج بقطعة من الحرير فان هذا الدلك يزيل 
بعض الإلكترونات التي تحيط بنوبات الذرات داخل الزجاج, ونتيجة 
لذلك يصير بعض الشحنة الموجبة على هذه النوبات غير متعادل. فإذا 
قربنا من الزجاج جسيمات صغيرة فان الشحنات تجذب الإلكترونات 
منها. 

وتكون قوة الجذدب من الشدة بحيث تكفي لالتقاط هذه 
الجسيمات» وتعرف الآلة التي يقوم عملها على الاستفادة من هذا التأثير 
الكهربي الذي ينشأ من ذلك مادة بأخرى بالآلة الكهروستاتيكية. وني 
أحد النماذج البسيطة للآلة الكهروستاتيكية يدار قرص من الزجاج 
بحيث بحتك أثناء دورانه بقطعة من الجلد2» فيزيل هذا الاحتكاك 
الإلكترونات من القرص ويكسبه شحنة موجبة» ومركب بالقرب من 
القرص الدوار موصل معدن تمتد منه صوب الزجاج عدة آسنان حادق 
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كأسنان الشط. حتى لتكاد تلامس الزجاج. وتجذب الشحنة الوجبة التي 
على القرص الالکترونات من الوصل. فتسری هذه الالکترونات من 
الأسنان إلى القرص لتعوضه ما فقده منهاء ویفقد الوصل بذلك بعض 
إلكتروناته ويصير هو نفسه موجب الشحنة. 


واذا قرب جسم ملامس للارض من موصل ذي شحنة عالية. فان 
شرارة تقفز من هذا الجسم إلى الوصل نظرا لأن فيضا من الالکترونات 
ينجذب نحو الوصل بسبب الشحنة الوجبة علیه. 


اخنران الشحنة: 

من الستطاع اختزان شحنة کهربي ویعرف الوعاء الذي تختزن فيه باسم 
الکثف. وفي آحد نماذج الکتفات یوجد لوحان معدنیان موضوعان بجانب 
بعضهما. یفصلهما حيز من اهواء أو مادة کالزجاج أو الیکا. فاذا حدث 
أن تراكمت شحنة موجبة على أحد اللوحين وتراکمت شحنة سالبة على 
اللوح الاخر. فان كل شحنة باجتذابما الأخرى» تقيدها في مكافاء وإذا 
وصل اللوحان بعد ذلك بسلك فإن الإلكترونات تسري في السلك من 
اللوح المشحون بشحنة سالبة إلى اللوح المشحون بشحنة موجبة حق 
يصير اللوحان متعادلين کهربیّا. وعندما يحدث ذلك نقول إن الکتف قد 
فرغ 
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انسیاب الا لکترونات بانتظام: 

حینما يفرغ مكنف تندفع الالکترونات من اللوح الذي تکون فيه 
الإلكترونات أكثر من القدر اللازم إلى اللوح الذي تکون فيه أقل من 
القدر اللازم» على أن سریان الالکترونات. أو التيار الکهریی لا بستمر 
الا فترة قصيرة سرعان ما یستعاد بعدها التوازن الكهربي في كلا 
اللوحین. وللاحتفاظ بسریان التیار مدة طويلة ينبغي أن تکون لدینا 
وسيلة ما للقضاء على هذا التوازن عجرد استعادته. واحدی الوسائل 
التي حقق ذلك هي العمل باستمرار على مداد اللوحین بشحنات جديدة 
من آلة كهروستاتيكية تدار دورانًا مستمرا. وهناك وسيلة أخرى» وذلك 
باستخدام التأثیر الكيميائي للقضاء على التوازن الكهري» وتعرف الأداة 
التي تستخدم في هذا الغرض بالبطارية» وفي بطارية النور الكشاف العادية 
مغلا يوجد عمود من الكربون بحیط به غلاف من اخارصین» ويفصلهما 
خلوط كيميائي, وهذا المخلوط الكيميائي, بتأثيره في الكربون والخارصين 
يعمل على تراكم مزيد من الإلكترونات على الخارصين بينما يسحبها من 
الكربون» وإذا وصل الخارصين بالكربون بوساطة سلك. فان 
الإلكترونات تسري من اخارصین, الذي يجنح إلى أن يكون لديه مزيد 
منهاء إلى الکربون, الذي يجنح إلى أن يكون لديه قليل منهاء ولكن التأثير 
الكيميائي لا يلبث أن يقلب التوازن الكهربي من جديد بمجرد استعادته. 
وبذلك ينساب من الخارصين إلى الكربون تيار من الإلكترونات بصورة 


دد 


التجلیل الكهربي: 

يولد التأثير الكيميائي في بطارية تيارًا کهربیا. وعکن (حداث عکس هذه 
العلاقة. فهناك حالات يستخدم فيها تيار كهربي لإحداث تأثير كيميائي, 
فعندما يمر تيار كهربي في محلول مثلاء فانه قد يحلل الجزيئات التي في 
احلول ويفصل الذرات التي كانت متحدة أصلًا في الجزيئات. 


وتسمى عملية الانفصال الكيميائي هذه الناشئة عن مرور تيار 
كهربي «التحليل الکهریی». فجزيء الاء مثلا یتکون من ذرة أكسجين 
متحدة مع ذرتين من افیدروجین. فإذا سرى تيار كهربي من قطب إلى 
آخر خلال الماء فإن جزيئات الماء تتحلل وتنفصل ذرات الأكسجين عن 
ذرات امیدروجین, ويتحرك كل منهما في اتجاه مضاد للاخر في الاء 
فتسير ذرات الأكسجين صوب أحد القطبين بينما تسير ذرات 
الميدروجين صوب القطب الآخر. وعند القطبين يتكون من هذه الذرات 
فقاقيع تخرج من الاء ويستخدم التحليل الكهربي في صناعة بعض المواد 
الكيميائية التجارية, كما أنه أداة مهمة أيضًا في دراسة سلوك المواد 
الكيميائية تحت تأتير تيار كهربي. 


الغنطیسات: 

وثمة وسيلة آخری تقوم على استخدام الغناطیسات للحصول على فيض 
منتظم من الالکترونات. وتصنع الغناطیسات من مواد خاصة ذات قدرة 
على التنافر والتجاذب بعضها مع بعض» ویشبه سلوك الغنطیسات من 
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بعض الوجوه سلوك الشحنات الکهر بیقف فکما أنه پو جد نوعاد من 
الشحنات الكهربية موجبة وسالبت. كذلك يوجد نوعان من الأقطاب 


الغناطيسية يطلق عليها اسم القطبين الشمالي والجنوبي. 


وكما هي الخال في الشحنات الكهربية يتنافر القطبان المتماثلان في 
النو ع. الواحد مع الآخرء ويتجاذب القطبان المختلفان في النوع» الواحد 
نحو الآخرء وكلا النوعين من الأقطاب يوجد دائمًا في كل مغناطيس, 
قطب عند كل طرف. وبمثل الحرفان ش» ج موضعي القطبين الشمالي 
والجنوبي في قضيب الغناطیس. وفي مغناطيس حدوة الفرس البين في 


الشكل التالي. 


وتسمى كل قوة دفع أو جذب يؤثر يما قطب مغناطيسي «القوة 
الغناطيسية»» كما يسمى ايز الذي يظهر فيه تأثير قوي مغناطيسيًا باسم 
احال الغناطيسي. والقوى المغناطيسية ليست كالقوى الکهربیق فقضيب 
الغناطیس يحيط به مجال مغناطيسي, حتى ولو كان الغناطیس با کمله. با 
في ذلك القطبان اللذان في طرفیه معادلا كهربياء علی آن القوی 
الغناطيسية والكهربية وان كانا مختلفتين, الا أنهما ترتبطان بعلاقة, 


تو جد علاقة ذات وجهين بين الکهر بية و الغناطيسية. فالتيارات الكهربية 
کن استخدامها لاستحداث مغناطیسات. والغناطیسات عکن 
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استخدامها لاحداث تیارات كهربية» وقد اکتشف أولى هاتین الحقيقتين 
الفيزياتي الداغاركي «آورستد» عام ۰۱۸۱۹ كما اکتشف الفيزياني 
الاجليزي فارادأي انیتهما. بعد ذلك بخمسة عشر عاما. 


اکتشف آورستد أنه عندما يمر تیار کهریی في سلك فان مجان 
مغناطیسیا بحيط بالسلك. وهذا اجال يؤثر في قطي مغناطیس صغیر. كما 
بحدث تماما في اجال القریب من قضيب الغناطیس. وفي الواقع إذا لوي 
السلك الذي يسري فيه تيار كهربي على شكل ملف حلزوي» كما هو 
مبين بالشكل التخطيطي. فان الملف يسلك مسلك قضيب الغناطیس 
ويكون له قطب شالي عند أحد طرفيه وقطب جنوي عند الطرف الآخر. 


وإذا لف السلك حول قضيب من اخدید المطاوع» فان سريان 
التيار في الملف يجعل الحديد يسلك كما لو كان مغناطیسا قویا. ویسمی 
المغناطيس الذي يتكون نتيجة لسريان تيار كهربي «المغناطيس الکهریی». 

ووفقا للنظريات الحديئة في الكهربية واللمغناطيسية,» تنشأً 
المغناطيسية نتيجة لانسياب تيار كهربيء ففي كل ذرة تدور الإلكترونات 
المخيطة بالنواة حوضا كما تدور الأرض والكواكب السيارة الأخرى حول 
الشمس. وتشبه حركة الإلكترونات هذه حول النواة انسياب 
الإلكترونات حول اللف. كما ها تجعل كل ذرة أشبه عغناطيس صغيرء 
له قطب شالي وقطب جنویی. وتوجد هذه المغناطيسات الذرية الصغيرة 
في معظم المواد مختلطة بعضها ببعض في غير ترتیب. ولذلك فان مجالاتها 
يتعادل بعضها مع بعض. بيد أنه في بعض المواد توجد هذه المغناطيسات 
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الذرية مرتبة طرفا إلى طرف ومن شأن ذلك أن تقوی الجالات 
الغناطيسية الضعيفة للذرات بعضها بعضًا مكونة مجالا واحدًا قویّا 
وتسلك الادة بذلك سلوك الغناطیس. ففي قطعة الصلب العادية توجد 
الغناطیسات الذرية مختلطة بعضها ببعض» ولکن عندما تقرع قطعة 
الصلب بغناطیس فان شدة جذب الغناطیس تؤرجح الذرات حتى تصف 
آقطابما في وضع منتظم. وحینما يحدث هذا فان الصلب نفسه یصبح 
مغناطیسا ونقول إنه قد تمغنط. 


وا مغناطيس الکهریی. كأي مغناطيس آخرء ذو قدرة على التقاط 
الحديد وبعض المواد الأخرى والاستتئثار اء كما أنه يؤثر في المغناطيسات 
الأخرى ويحدث فيها دفعاء ولما كانت الشحنة الكهربية المتحركة عبارة 
عن تيار كهربي» وكان التيار محوطا بالغناطيسية, فان المغناطيس الكهربي 
يؤثر في الشحنة المتحركة ويحدث فيها دفعًاء وسنری في الأبواب القادمة 
كيفية استخدام هذه النتيجة في بعض الأدوات الحديثة الهمة. 


دفع الإلكترونات بالمغناطيسية: 

اكتشف ميشيل فاراداي أنه إذا حركت عروة مقفلة من سلك عبر مجال 
مغناطيسي. فان تیارا كهربيا يسري في السلك» ويحدث نفس التأثير ولو 
لم يتحرك السلك. غير أن المجال الغناطيسي الذي يحيط به قد يقوى أو 
یضعف. وهذا اجال الغناطيسي التغیر يكسب الشحنات الكهربية دفعا 
فیجعلها تتحرك في تيار كهربي» وعلی أساس کلتا هاتين النتيجتين قامت 
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دعائم صناعات حدینة ضخمة. ففي مصانع تولید القوی التابعة 
للشر کات الکهربية تو جد مولدات تدور فیها ملفات من الأسلاك بسرعة 
في مجال مغناطيسي. وعندما تمر الأسلاك عبر اتجحال يبدأ تيار كهربي في 
الانسياب فيهاء يبعث به إلى المنازل والمكاتب والمصانع حيث يستخدم 
وفي محطات الإذاعة اللاسلكية تعمل الکتفات واللفات المركبة وفق 
ترتيب خاص» على استمرار تحرك التيار الكهربي جيئة وذهابًاء وينشأ عن 
هذا التيار المتغير مجال مغناطيسي متغير ينتقل بعيدًا عن محطة الإذاعة, 
وحينما يعبر هذا اجال المغناطيسي المتغير هوائي جهاز للراديو فانه يحدث 
یازا كهرييًا صغيرًا في جهاز الراديوء ويهذه الطريقة يبلغ الرسالة التي 
أذيعت من محطة الإذاعة. 


الكهرباء والحرارة: 

إن العلماء الذين قاموا بدراسة الحرارة الأولى مرة تحدثوا عنها كما لو 
كانت مائعًا خاصا يسري من جسم إلى آخر وعکن حفظه كما يحفظ 
الماء في آنية, ولكننا نعلم الآن أن الحرارة ليست مائعًا خاصاء وإنما هي 
جرد حركة الجزيئات في المادة. فجزيئات السائل أو الغاز ليست ساكنة 
واغا هي في حركة سريعة هنا وهناك, كما أنما تمرق في هذا السبيل أو 
ذاك كأفا أطفال في ساحة لعب مكتظة, وفي الجسم الصلب تتذبذب 
احزینات جيئة وذهابا كأفا الوتر القروع وإذا كان جسم آدفاً من آخر 
فإن هذا يعني أن جزيئاته تتحرك أسر ع, ولذلك إذا أردنا أن نسخن 
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ومن بين الطرق التي يسخن يما جسم ما؛ (مرار تيار كهربي فيه 
والتيار الكهربي ليس إلا انسياب الالکترونات في احسم. وعندما تشق 
الالکترونات طريقها خلال زحمة الجزيئات في الجسم فافا تصطدم بكثير 
منهاء وهذه التصادمات تجعل الجزيئات تتحرك آسرع. ونتيجة لذلك 
يصير الجسم أكثر سخونت ويستخدم هذا التأثير الحراري للتيارات 
الكهربية في الوقد والأفران الكهربية» ومن الأفران الكهربية البسيطة التي 
كانت ذات نفع لرجال العلم الفرن ذو القوس الکربوین وف هذا الفرن 
يدفع بتیار كهربي خلال فرجة هوائية بين قطعتين من الكربون» فتسخن 
الإلكترونات اهوای وهي تشق طريقها خلاله. إلى درجة تكفي عله 
یتوهج بنور أبيض, ويستطيع قوس الكربون أن يحدث درجات حرارة 
عالية تبلغ نحو ۸۰۰۰ درجة فهرفایت. وقد أمكن تسخين آلاف 
الأشياء في أفران المعمل ذات القوس للوقوف على خصائصها وسلوكها 
عند درجات الحرارة العالية. 


الالوان الثرثارة: 

ونستخدم التأثير الحراري للتيار الكهربي في غرض آخر في المصباح 
العادى للضوء الكهري: فالتيار الكهربي يجعل فتيلة المصباح ساخنة» حق 
إذا سخنت إلى درجة كافية بدأت في التوهج» وتتوهج في بادئ الأمر 
بلون أحمرء وبازدياد سخونة الفتيلة يصير اللون أصفر ثم أبيض ضاربًا إلى 
الزرقة» وينبئ اللون الذي تتوهج به الفتيلة عن درجة حرارقاء وبمكننا أن 
نتخيل الوهج على أنه رسالة صادرة من الذرات والجزيئات التي تتألف 


61 


منها الفتيلة» وآن نتصور الألوان على أفا ألفاظ اللغة التي صیغت فیها 
الرسالق, فحينما يكون الوهج أحمر فان الجزيئات تنبئنا بأها ساخنة إلى 
«درجة الاهرار». وحينما يكون الوهج أبيض فإمًا تنبئنا بأها ساخنة «إلى 


درجة الابيضاض». 


وثمة نوع آخر من الرسائل التي نتلقاها بالألوان أيضّاء فاذا ذررنا 
قلیلا من ملح المائدة فوق هب غازء فان اللهب يتلون بلون أصفرء ولو 
ذررنا ملح كلستيوم فوق اللهب. فان اللهب يتلون بلون أحمر برتقالي. 


ففي الوهج الأصفر نقول ذرات الصوديوم لا «نحن الصوديوم» 
وفي الوهج الأحمر البرتقالي تقول ذرات الكلسيوم لنا «حن الكلسيوم». 


ولكي نفهم هذه الرسائل المستترة في الألوان. كان من الضروري 
التعرف على المسببات الني تجعل الذرات والجزيئات تتوهج. وعن أسباب 
توهجها بألوان خاصة» ولكى يجيب الفيزيائيون عن هذه الأسئلة قاموا 
بسلسلة طويلة من الدراسات. وقد أدت هذه الدراسات إلى اكتشاف أن 
كل ضوء عبارة عن رسالة تنبعث من الذرق وأن مضمون هذه الرسالة 
يتوقف على تركيب الذرق ففي كل ذرة توجد إلكترونات تتحرك في 
مدارات حول النواة. ولكل إلكترون عدة مدارات مختلفة يختار منها ما 
يتحرك فيهاء وهذه المدارات أشبه بدرجات سلم في الذرة» فكل إلكترون 
يتحرك في مدار له كأنما يقف على درجة سلم مختلفة» وفي الأحوال 
العادية تشغل الإلكترونات آدین درجات السلم ولكن يحدث أحيانًا أن 


تدفعها قوى خارجية إلى درجات آعلی. وحينئذ تجذها النواة فدسقط ثانية 
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إلى درجة آدن. ويحدث شيء شبیه يمذا حینما ترفع كرة من درجة إلى 
درجة آعلی في سلم واذا ترکت الكرة عند حافة الدرجة الاعلی فان 
قوة شد الجاذبية الأرضية تجعلها تسقط مرة آخری, وعند سقوطها إلى 
الدرجة الأدين واصطدامها با فافا تقفز لأن لدیها فائضًا من الطاقة 
مدخرا فیها من الدرجة الأعلى. وحینما تسقط تفقد هذه الطاقة الفائضة 
حررة إياها في هينة قفزة, وعلی هذا اللوال. حینما یرتفع الکترون إلى 
درجة أعلى في الذرة فانه یکتسب بعض طاقة فائضة, وحینما یسقط ثانية 


فانه يحرر هذه الطاقة الزائدة فى هيئة ومضة ضوئية. 


فومضة الالکترون الذي يسقط آشبه بقفزة الكرة التي تسقط 
ویتوقف لون الومضة على كمية الطاقة التي تتحرر عند سقوط 
الإلكترون. 

وفي هذه التجارب الاستطلاعية التي هدفت إلى الكشف عن 
العلاقة بين آلوان الضوء والتركيب الذري» كان من الضروري بادئ ذى 
بدء جعل الذرات تتوهج, ثم التقاط ضوء هذا الوهج. وفصل آلوانه 
بعضها من بعض ثم دراستهاء ولجعل الذرات تتوهج كان لابد من 
تسخينها في لهب أو وضعها بين قطي فرن ذي قوس كربو أو في مسار 
شرارة كهربية» وقد استلزم فصل آلوان الوهج ودراستها أدوات خاصة 
لمارسة تلك العمليات الضوئية» وسیأین وصف هذه الأدوات في الباب 
السادس. 
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العیون الصذاعية: 

لدینا في أجسامنا أداة خاصة لالتقاط الضوء ودراسته. وهذه الاداة هي 
العين» وخلف مقلة العين یوجد حائل یسمی الشبكية» وعندما یسقط 
ضوء على جزء من الشبكية فان تغيرًا كيميائيًا يحدث فيهاء وتعلن هذا 
التغیر رسالة تذهب إلى الخ بوساطة العصب الذي يربط الخ بالعین 
فیجمع الخ هذه الرسائل ویضمها بعضها إلى بعض فتتکون منها الصورة 
التي نراها. 


ومنذ عام ۱۸۳۹ ونحن لدینا عين صناعية نستطیع بوساطتها أن 
نلتقط الرسائل الضوئية ونسجلهاء وهذه العين الصناعية هي آلة التصویر 
الفوتوغرانیي «الکامیرا» وهي آیضا ذات شبكية عبارة عن شریط من مادة 
هلامية» أو لوح زجاجي مغطی بمستحلب فوتوغرافی. ويحتوي هذا 
الستحلب. كالشبكية, على مادة كيميائية حساسة للضوء.ء وفي 
المستحلب الفوتوغرافي الحديث توجد بلورات أو حبيبات صغيرة من 
بروميد الفضة مطمورة في صفحة من الجيلاتين» وحينما يعرض المستحلب 
للضوء فانه يقذف بوابل من جسيمات ضوئية دقيقة تعرف بالفوتونات» 
وإذا اشال فوتون على حبيبة فقد يصطدم بجرىء من جزيئات بروميد 
الفضة فيفصله وتتحرك بذلك الفضة على صورة شذرة صغيرة من الفلز, 
وهذه الفوتونات النثورة فوق المستحلب كرشاش الرصاص المتفجر لا 
تصيب جميع حبيبات بروميد الفضة وإنما حيث يكون الضوء قویا فان 
كثيرًا من الحبيبات یصاب. وكل حبيبة تصاب تحتوي على شذرة ضئيلة 
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من فلز الفضةء» وحيث یکون الضوء ضعیفا فان قلیلا من الحبيبات 
یصاب. بینما لا يطرأ على معظم الحبيبات أي تغير. 


وبعد تعريض المستحلب للضوء يستظهر بوضعه في محلول كيميائي 
خاص يعرف باسم محلول الاظها ويحدث هذا المحلول نفس التأثير الذي 
بحدئه الفوتون في الحبيبات؛ فهو يفصل الفضة التي بالحبيبات ويرسيها في 
صورة شذرات سوداء من الفلز. ومع ذلك فان بعض هذه الحبيبات 
يكون محتويًا فعلًا على شذرات ضئيلة من الفضة تحررت قبل الاظهار 
بتأثير الفوتونات. ومن شأن هذه الشذرات الضئيلة أن تعجل فعل محلول 
الإظهار» ونتيجة لذلك فان بعض آجزاء المستحلب التي كانت معرضة 
للضوء الشديد تسود أسرع من الأجزاء التي كانت معرضة للضوء 
الضعيف. 


ويمذه الكيفية تتكون في المستحلب صورة تبين مقدار الضوء الذي 
وقع على الأجزاء المختلفة من الشريط أو اللوح» وحينما تصبح الصورة 
معتمة بدرجة كافية يرفع الشریط. أو اللوح» من حلول الاظهار ويغسل 
في حلول التغبيت الذي يزيل الحبيبات التي لم تسود بعد حتی لا يحدث 
اسوداد بعد ذلك, وهذا الستحلب الفوتوغرافي هو إحدى آدوات العلم 
المهمة الستخدمة في العلم الحديث, إذ بمدنا بوسيلة لعمل صورة دائمة 
للأشياء التي نلمحها بأعيننا خة عابرق كما أنه يقيس شدة الضوء الذي 
يسقط عليه بمقدار الاسوداد الذي ينشأ. ونظرًا هذه الخاصة فانه يعتبر 
إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها الفلكي كما سنرى في الباب 
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السادس. ثم انه حساس أيضًا حسیمات غير الفوتو نات. و لذلك فانه نافع 
كأداة كاشفة عن الجسيمات» وسنرى في الباب الغامن كيفية استخدام 
الألواح الفوتوغرافية للكشف عن الأشعة الكونية والتعرف عليهاء تلك 
الأشعة التي تأنَ إلينا من الفضاء الخارجى2, وكذلك للكشف عن 
الجسيمات اخررة من الذرات التي تحطم في المعمل. 


المسحوق كاداة من أدوات العلم: 

کنبرا ما يواجه الكيميائي مشكلة التعرف على المركبات الكيميائية 
المختلفة التي قد توجد معًا في مخلوط ماء والخطوة الأولى التي يتخذها هي 
فصل هذه المركبات بعضها من بعض» وإذا كان لديه عينة من كل منها 
في صورة نقية غير مختلطة بغيرها أمكنه أن يكشف عنها بطرق متنوعة 
تساعده على التعرف عليهاء وتتوقف الطريقة التي بستخدمها لفصل هذه 
المواد الكيميائية على طبيعة الخلوط. فاذا كان الخلوط يحتوي على 
جسميات صلبة سابحة في سائل فقد يستطيع فصل الصلب من السائل 
باستخدام مرشح. وإذا كان السائل عبارة عن مزيج من عدة سوائل 
تغلي عند درجات حرارة مختلفة فانه يستطيع فصلها بغلي الزیج. واذا 
كان السائل يحتوي على بعض مواد صلبة ذائبة فیه. فانه يستطيع فصلها 
بتبخير السائل في جفنة كبيرة قليلة الغور» وحينما يتبخر السائل فان 
دقائق بخاره تندشر في اموای وأثناء ذلك تتجمع الدقائق التي كانت مذابة 
في السائل في هيئة بلورات صلبة تتخلف في الجفنةء ومع ذلك فقد تكون 
الدقائق المتخلفة لا تزال عبارة عن مخلوط من عدة مركبات» وعندئذ 
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یکون الكيميائي لا یزال يواجه مشکلة فصلها. بعضها من بعض. وثمة 
يقة شائقة لاجراء ذلك تعرف باسم الکروماتوغرافیا. وفي هذه 
الطريقة یستخدم مسحوق ناعم لفصلها وهي لا تزال مذابة في السائل. 


وقد اخترع عام النبات الروسي «میشیل تزوبت» طريقة 
الکروماتوغرافیا عام ۱1۹۰ وتنبني هذه الطريقة على کون الساحیق 
الناعمة ذات ميل إلى ابتزاز أية جزینات تقترب منهاء على أا لا تستأثر 
بکل آنواع اجزینات بنفس الدرجة من الشدة» فهي تفضل بعض 
الجزيئات على البعض الآخرء وللمذیبات أو السوائل التي تذوب فیها 
المركبات, خاصية مشابة. فهي تجح إلى أن تجذب إلى احلول جزيئات 
ال رکبات التي تلامسها. ولکن شدة الجذب تختلف باختلاف آنواع 
الجزيئات لان بعضها يذوب بسهولة آکبر من البعض الاخرء وقد وجد 
«تزویت» أنه یستطیع استخدام خواص الساحیق والسوائل والاستعانة 
يما على فصل الرکبات الختلفة في مخلوط بعضها من بعض, وقد بدا 
بإذابة الخلوط في سائل, ثم ملا آنبوبة زجاجية بعمود من مسحوق اختاره 
اختيارًا خاصاء بعد ذلك سکب الخلوط الذاب في أعلى العمود وأثناء 
نزول السائل خلال العمود أخذ المسحوق في جذب الجزيئات من 
اخلول. وعندئذ سكب بعض المذيب من جديد في أعلى العمود. وني 
أثناء تخلل السائل ومروره بين دقائق المسحوق التي استأثرت ببعض 
الجزيئات اجتذب بعضها وأعادها من جديد إلى المحلول2, فسارت مع 
السائل متجهة إلى آسفل. وهكذا قامت لعبة شد الحبل بين السحوق 
والذیب. كل منهما يشد جزيئات الخلوط. وقد حدد التوازن بين هذين 
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الشدین السرعة التي تنزل ها جزینات أي مركب في العمود. ولا كانت 
قوی الشد على جزینات الر کبات الختلفة ليست واحدة, فان الر کبات 
الختلفة كانت تنزل بسرع محتلفف ونتيجة لذلك انفصلت عن بعضها 
وکان أوها وصولا إلى أسفل الأنبوبة تلك التي كانت تتحرك بسرعة 
أكبر» وبسكب المذيب أكثر فا کنر أزيلت مركبات المخلوط, واحدًا كل 


مه 


مر ۵. 

ومن العتاد الآن أن الكيميائي لا ينتظر حتى ترال هذه ال رکبات 
من العمود. ولكنه عندما يرى أن المذيب قد مر في احلول بقدر يكفي 
لفصل المركبات إلى طبقات في مستويات مختلفة» فإنه يخرج العمود من 
الأنبوبة ويفصل كل طبقة على حدة. وتحتوى كل طبقة على مركب 
واحد من المخلوط يستخلصه الكيميائي منها بالإذابة» وبذلك يحصل على 


عينة نقية من المركب بمكن تحليلها. 
كروماتوغرافيا الورق: 


قد تحل قطعة من الورق في بعض التحاليل الكيميائية على عمود 
السحوق. وهذه الطريقة مفيدة على الأخص في تحليل المركبات 
الكيميائية المعقدة جدًا والمعروفة باسم البروتینات وهي ذات جزئيات 
كبيرة جدًا تحتوى عادة على المئات أو الألوف من الذرات. وتتجمع هذه 
الذرات في جزىء البروتين في هيئة عناقيد تسمى الأحماض الأمينية 
ويوجد اثنان وعشرون نوعًا ختلفا من الأحماض الأمينية المختلفة. وكل 
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جزيء في بروتین عبارة عن سلسلة من الأحماض الامينية متصل بعضها 


والمشكلة الأولى في تحليل جزيء البروتین هي معرفة الأحماض 
الأمينية الموجودة فيه. ولكى يصل الكيميائي إلى ذلك فانه یذیب 
البروتين» ثم يستعمل كاشفا كيميائيًا. كحامض مغلاء لفصم الروابط التي 
تصل الأحماض الأمينية بعضها ببعض. فيحصل نتيجة لذلك على مزيج 
من الأحماض الامينية في اخلول. يحاول بعد ذلك أن يفصلها ويتعرف 
یه وق فذاافرض يغام كروماتوغزافيا. الورق. وف هذه 
الطريقة یضع قطرة من الزیج في آعلی شریط من الورق. ثم يعلق الشریط 
ف وعاء یکون امواء فیه عمل ببخار الاء على آکبر قدر یستطیعه 
وبحيث تكون القطرة في الجانب العلوي من الشريط, بعد ذلك يثني 
الحافة العليا للشريط ويغمسها في حوض يحتوى على الذیب. فيسري 
المذيب في الورق ثم يبدأ في التسریب إلى أسفل على طول الشريط حتى 
إذا مر بالقطرة التقط الأحماض الأمينية منها. 

وعندئذ تبدأ لعبة الحبل بين المذيب وبين الورق. ففي آثناء نزول 
الأ اض الأمينية على طول الشريط تشدها الورقة باستمرار من المذيب 
ما يجعل رحلتها في الزول بطيئة. كما أن سرعة البعض تكون أبطأ من 
سرعة البعض الآخر. ولذلك يكون نزول الأحماض الأمينية المختلفة ذا 
سرعة مختلفة» وبعد فترة من الزمن نجد أن كل حمض أميني قد شغل 
موضعًا مستقلا على الورقةء وتصبح هذه الواضع مرئية في هيئة بقع 
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ملونة إذا ذر شریط الورق بمحلول خاص. ونظرا لأن الكيميائي سبق له 
أن قام باجراء التجربة نفسها على العینات النقية من كل من الاثنين 
والعشرین حمضًا الأمينية» فانه یکون على معرفة بالسرعة التي يسري با 
كل حض إلى أسفل شریط الورق وتبغا لذلك يكون على معرفة بالدی 
الذي یصل إليه كل مض آميني في فترة معينة من الزمن. وفي ضوء هذه 
الحقيقة يستطيع أن يقرر الأحماض الأمينية التي كانت موجودة في 
المخلوط الأصلي من مواضع البقع الملونة على شريط الورق» وتسمى 
هذه الطريقة «الكروماتوغرافيا» أو كتابة الألوان لأن موضع كل بقعة 
ملونة يعتبر بمثابة توقيع مكتوب يعلن به الحمض الأميني عن وجوده. 


النوبات الممفجرة: 

تتألف جميع المواد من جسيمات داخل جسيمات في داخل جسیمات. 
فالمركبات تتألف من جزيئات, والجزيئات تتألف من ذرات وكل ذرة 
عبارة عن نواة تحيط ها إلكترونات» ويشغل علماء الفيزياء النووية 
أنفسهم في الوقت الحاضر باستطلاع باطن النواق وقد جدوا أن النواة 
تالف أيضًا من جسیمات. وباستخدامهم محطمات الذرة, التي سيرد 
وصفها في الباب السابع» وكشافات الجسيمات. التي ستوصف في الباب 
النامن. استطاعوا تحرير هذه الجسيمات والتقاطها والاستدلال على 
ذاتيتهاء ومع ذلك فانه توجد بعض النوبات لا تنتظر مصيرها كي نحطم. 
واغا تحطم ذاهًا من تلقاء نفسهاء وهذه النوبات المتفجرة, التي تقذف 
بجسيمات ذات سرعة فائقة وأشعة سينية قوية,» تسمى «النوبات الشعة». 
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وهذه النوبات تۇ لف موضوعا مهما في دراسة الفیز یاء اخحدیذف فضلا عن 
أا أداة فعالة من أدوات العلم. 


وعکن استخدام هذ النوبات المتفجرة كمقتفيات للأثر عکن 
بوساطتها التعرف على الخطوات التي تتم يما عملية كيميائية معقدة, فإذا 
أردنا مغلا أن نعرف كيف يستفيد نبات ما من الكربون الذي بثله من 
ثاب أكسيد الكربون اجوي. فإننا نغذي هذا النبات بثابئ أكسيد 
الكربون الحضر تحضيرًا خاصاء والذي يكون الكربون فيه مشعاء 
وعندئذ» حیثما يذهب الکربون آثناء سيره في جسم النبات. فانه يعلن 
عن وجود باطلاق جسيمات بيمكن التقاطها بوساطة كشاف اجسیمات. 
وني سلسلة من الدراسات التي أجريت للتعرف على الكيفية التي تصنع 
بحا النباتات السکر. استخدم العلماء مجموعة ثلاثية من الأدوات التي 
وصفناهاء وهي مقتفيات الأثر الإشعاعى وكروماتوغرافيا الورق 
والشريط الفوتوغرانیی, فبدأوا بتغذية نباتات من وحيدة الخلاياء العروفة 
باسم الطحالب. على الكربون الشع. بعد ذلك طحنوا هذه الخلايا 
وأذابوا ما بجا من مواد كيميائية في سائل. ثم فرقت عينة من السائل إلى 
مكوناتها على شريط من الورق بطريقة كروماتوغرافيا الورق» وعندنذ 
وضع شريط الورق مقابلا لشريط فوتوغرافي, ولا كانت بعض البقع على 
شريط الورق تحتوى على كربون مشع, فقد صورت نفسها على الشريط 
الفوتوغرافي بوساطة الجسيمات والأشعة السينية المقذوفة من الذرات 
التفجرق وهكذا أمكن التعرف على المركبات التي تحتوي على الكربون 
الشع من مواقع البقع التي صورت. وقد استمد العلماء من تعرفهم على 
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هذه ال رکبات. الأدلة على الخطوات التي تتبعها الطحالب في جعل این 
أكسيد الکربون یتحد مع الماء 2 لتصنع منهما سکرا. 
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الباب السادس 
المكون الرجراج 


الضوء رساله 

الضوء رسالة إلينا من العام احیط بناء فهو يحمل إلينا 
معلومات عن الأشياء المألوفة في حياتنا اليومية» تنبئنا 
باحجامها وآشکاها ومواضعهاء وهو يساعدنا على 
التعرف على المواد التي تت ركب منها هذه الأشياءء ولا 
كان الضوء يصدر من داخل الذرة فانه يحمل مفاتيح 
التر کیب الذري. 


وحینما یفد إلينا من النجوم النائية فانه یکون زاخرًا بالعلومات عنها: مم 
تتر کب؟ وما حجمها ووزفا؟ وما مبلغ حرارفا؟ وباي سرعة تسیر؟ 

ویستخدم العلماء لتلقي هذه الرسائل وتفسيرهاء آدوات خاصة 
لا لنقا ط الضو ء و مارسة التجارب به وتتجمع هذه الأدوات من آجهز ة 
بسي بسيطة لنني الضوء و تفربقه و حصره و قیاسه. 


الذبذبات والموجات: 

والضوء عبارة عن ذبذبة تسير في الفضای ولذلك فان الفضاء بأجمعه. 
وهو مغمور بضوء الشمس والنجوم يهتز بسبب هذه الذبذبة كما يهتر 
الفالوذج الرجراج» وتنتقل الذبابات في موجات كما تنتقل أمواج الماء 
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على سطح بیرق وعکن تصور هذه الوجات بصورة تقرييية کقمم 
وقیعان يتناوب بعضها مع بعض. وتشمل الوجة الکاملة قمة واحدة 
وقاغا واحدّاء وسنری أنه من المکن قياس طوفا. وتدل نتانج هذه 
القیاسات على أن آلوان الضوء الختلفة ذات آطوال موجات محتلفت 
فالألوان في قوس قزح مرتبة حسب ترتیب آطوال موجافا من البنفسجي 
ذي الوجات الأقصر إلى الأحمر ذي الوجات الأطول. 

وحینما تسیر موجات الماء عبر سطح بحيرة, فان قممها المتحركة 
تبدو کأفا صفوف من اند في استعراض. إذ تسير على مسافات 
منتظمة. كما أن کل صف يفصله عن الصف الذي يليه مسافة قدرها 
طول موجة واحدة, ومن المناسب في أغلب الحوال أن نتصور حركة 
الضوء بنفس الكيفية التي تتقدم با سلسلة من اخطوط. كل خط منهاء 
ويعرف بجبهة الموجة» يسم موضع قمة آثناء اجتيازها الفضای ويسمى 
الخط الذي يكون عموديًا على جبهة الموجة «الشعاع». وهو يدل على 
الاتجاه الذي تتحرك فيه الوجات. وني الرسوم التخطيطية الموضحة 
لحركات الضوء تتدرج الأشعة في بعض الأحيان بینما تترك جبهات 
الموجة. 


ثني الضوء: 
يسير الضوء في الفضاء الفارغ بسرعة قدر ها ۱۱۰ ميل في الثانية, 
وهو في سيره أكثر بطنا في الحيز الذي يحتوي على جسيمات مادية, 
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وعندئذ تتوقف سرعته على نوع الجسيمات الوجودة في الحيز ودرجة 
اكتظاظها فيه. وتسمى مجموعة الظروف الكائنة في مادة ما والتي تؤثر في 
سرعة الضوء «الكنافة الضوئية» لتلك الادق ولا كان الزجاج ذا كنافة 
ضوئية أكبر من كنافة الحواء. فان سرعة الضوء تقل حينما يمر من امواء 
إلى الزجاج. ونظرًا هذا التغير في السرعة فان الضوء يننني عادة أو يغير 
اتجاهه. 


ونستطيع أن ندرك سبب انثناء الضوء عندما يدخل في مادة ذات 
کنافة ضوئية أكبرء وذلك بتتبع حركات جبهات موجته عندما تجتاز الحد 
الفاصل. ففي الرسم التخطيطي بصفحة ۷۲ نشاهد سلسلة من جبهات 
موجة تسیر في افواء مقتربة يل نحو قطعة من الزجاج. وبسبب هذا الیل 
فان جزءا من هذه الجبهة يدخل الزجاج قبل بقية أجزائهاء فتقل سرعته 
بينما تتحرك الأجزاء الأخرى من اجبهة بالسرعة التي تسیر يما عادة في 
الهواءء ونتيجة لذلك فان جزء الجبهة الموجود في الزجاج يأخذ في 
التخلف ويتحول اتجاه الخط الذي عنله إلى اتجاه جديد يتحرك فيه. 


ويستبين التغير في الاتجاه من الأسهم الدالة على الشعاع المتعامد 
مع جبهات الموجة. 

وقد تكون جبهات الموجة في بعض الأحيان موازية لسطح الزجاج 
عندما تقترب منه, بینما تكون الأشعة عمودية علیه, وعندئذ تدخل جميع 
أجزاء الجبهة الزجاج في نفس الوقت. ويترتب على ذلك أن تقل سرعة 
جميع أجزاء الجبهة بدرجة واحدق ولا يتخلف جزء عن آخرء كما أن 
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اخط لا يغير اجاهه وعلی ذلك فان الضوء لا ینعطف ولا ينتني الا 
عندما تسقط آشعة الضوء بميل على سطح الزجاج. 


انثناء مردوج: 
تعرف قطعة الزجاج التي على شکل وتد باسم المنشورء وعندما يمر 
الضوء خلال المنشور فإنه ينثني مرتین. ينعطف مرة حينما مر من اطواء 
إلى الزجاج» ثم ينعطف مرة أخرى حينما يعود إلى الهواء على الجانب 
الآخر من المنشورء والتأثير الكلي لهذين الانعطافين هو أن شعاع الضوء 
ينحرف نحو قاعدة المنشور. 

وإذا وضعنا منشورين بحيث تكون قاعدة أحدها بمحاذاة قاعدة 
المنشور الاخر. ثم مرر الضوء خلاهما فان كل منشور يثني الضوء نحو 
قاعدته» ويترتب على ذلك أن شعاعي الضوء ينعطفان من الجوانب نحو 
الوسط وإذا كان شعاعا الضوء متوازيين عند دخوهما المنشورين فإهما 
يتقاربان نحو نقطة واحدة بعد خروجهماء أما إذا كانا متقاربين فعلا عند 
دخوهما النشورین فان تقارهما بعد خروجهما يكون أسرع. 

وتشبه العدسة اعحدبة منشورين متلاصقين قاعدة إلى قاعدق. كما 
أن ها نفس التأثير الانثنائي على الضوء. 


ولا كانت العدسة اخدبة تجعل أشعة الضوء المتوازية تتجمع نحو 

نقطة, فافا تکون مفيدة کعدسة محرقة, فحینما تدخل آشعة ضوء الشمس 

العدسة تکون متوازية, ولکن العدسة تجمعها وبذلك ترکز حرارقا في 
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بقعة صغيرة» وتصير البقعة كأما فرن ذو درجة حرارة عالية» ولقد لعبت 
العدسة الخرقة دورا مهما في اکتشاف الا کسجین, فقد حصل جوزیف 
بريستلي, العام الانجليزي الذي عاش في القرن الثامن عشرء على عينة 
من الأكسجين النقي بتسخين مركب أحمر من مركبات الزئبق. 

ولكي يسخن بريدسلي هذا المركب وضعه في بقعة سلطت عليها أشعة 
ضوء الشمس بوساطة عدسة محرفت وتعرف هذه البقعة بالبؤرة الرئيسية 
للعدسة. ويتوقف بعدها عن العدسة على شكل العدسة. 


جعل الأشياء تبدو آکبر من حقيقتها: 
والعدسة احدبة هي أيضًا عثابة عدسة مبکرة أو میکروسکوب بسیط 
فاذا وضع جسم صغير بين العدسة وبين بورفا الرئيسية فان آشعة الضوء 
الاتية من أعلى الجسم ومن آسفله تنثني عند مرورها خلال العدسة وهذا 
الانتناء بجعل الضوء الآ من أعلى الجسم يبدو كما لو كان آتیا من 
نقطة آعلی. كما يجعل الضوء الصادر من أسفل الجسم يبدو كما لو كان 
صادرًا من نقطة أوطأ. ونتيجة لذلك فان الجسم يبدو كما لو كان ممتطاء 
ولذلك يظهر أكبر من حقيقته. 

وني القرن السابع عشر قام العام الإنجليزي وليم هاري بدراسة 
الكيفية التي ينمو يما الكتكوت في البيضة بواسطة عدسة مكبرة, وكانت 
مشاهداته هذه بداية علم الأجنة, وهذا هو العلم الذي يختص بدراسة 


كيفية نمو حيوان كامل من خلية دقيقة مفردة. 
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رؤية ما لا یری: 

تزداد قوة تکبیر عدسة محدبة إذا وضعت اثنتان منها في التناسق العروف 
باسم الیکروسکوب ال رکب. وفي هذا التناسق یژتی بجسم صغير بالقرب 
من احدی العدستین ویسمی «الشیئیة». ثم یوضع علی مسافة أبعد قلي 
من البؤرة الرئيسية للعدسة» فنجد أن الضوء الصادر من الجسم یکون. 
بعد مروره خلال العدسة. صورة مکبرة للجسم على اجانب الاخر من 
العدسة وحینما تشاهد الصورة من خلال العدسة الثانية» وتسمی العينية, 
فإها تکون مکبرة من جدید. وتکبیر الصورة مرتین على هذا النسق یبسر 
لنا رژية الأشياء التي لا تتسنی رژیتها بالعين اجردق, وقد اخترع التاجر 
امولندي آنطون فون لیفوفوك الیکروسکوب ال رکب واستخدمه في 
الکشف عن علم جدید. عالم الأشياء الصغيرة الذي تفتح آمام عینیه. 
فشاهد من خلال میکروسکوبه کائنات حية لم يرها إنسان من قبله. 
وتسمى هذه الكائنات «الپروتووا»»› وهي عبارة عن حیوانات تتر کب 
أجسامها من خلية واحدق وقد أثبت البحث والاستقصاء بوساطة 
الميكروسكوب أنناء المائتي عام التالية أن جميع الكائنات الحية تت ركب من 
خلاياء وأن النباتات والحيوانات الكبيرة عبارة عن مجموعات من هذه 
الخلايا يعيش بعضها مع بعض كجماعة منظمت ولقد ساعد 
ميكروسكوب ليفوفوك على إثبات صحة نظرية هارفي عن الدورة 
الدموية, فقد قال هارفي إن الدم ينساب من القلب خلال الشرايين ويعود 
إليه خلال الأوردة, ومعنى هذا أنه لابد من وجود أنابيب بر الدم عن 
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طريقها من الشرايين إلى الأوردة, وكان هارفي يعتقد بوجود هذه 
الأنابيب وان لم يرها أبدًا. 


ولقد كان لیفو هوك أول من شاهد هذه الأنابيب الصغيرة, 
العروفة باسم الشعیرات. حينما فحص ذيل «أبى ذنيبة» تحت 
الیکروسکوب. 


جعل الاشیاء تبدو آقرب: 

وتیسر العدسات المحدبة لنا أيضًا الوئوب عبر الفضاء لنلقي من قرب 
نظرة على الأشياء البعیدق وتصعب عادة رژية الشيء البعید لسببین: 
أوهما أن بعده يجعله يبدو صغیرا. و کلما بعد بدا أصغر» وسبب هذا أن 
الجسم البعيد بحصر زاوية صغيرة مع العين التي تراه وثانيهما أن بعده 
يجعله يبدو غير واضح. وكلما بعد كان أقل وضوحاء وسبب هذا أن 
الضوء الصادر من الجسم ينتشر في الفضاء أثناء انتقاله ولا يسير منه 
تجاهنا الا نزر يسيرء وكلما كان الجسم آبعد. قل الضوء الذي يصل إلينا 
هن وقد أمكن التغلب على كلتا هاتين الصعوبتين بصورة جزئية. وذلك 
بوضع العدسات في تناسق خاص یسمی «التلسکوب» وفي هذا التناسق 
تقوم إحدى العدسات. وتعرف بالشيئية. بوظيفة التغلب على غشاوة 
الضوء الذي نتلقاه. وذلك بالتقاط كمية كبيرة من الضوء ثم تركيزه في 
صورة صغيرة نبرق آما العدسات الأخری التجمعة في العينية فتعمل 
کمیروسکوب وتکبر الصوق وذلك بتوسیع الزاوية التي تحصرها مع 
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لعین. وهكذا فان التلسكوب بتکوینه صورة للجسم آکبر وأكثر لعا 
من تلك التي نشاهدها بالعین اجردة بجعل الجسم يبدو كأنه آقرب. ویقال 
عن الضوء النثني بوساطة عدسة انه قد انکسر. وطذا إن التلسکوب 
الکون من عدة عدسات یسمی «التلسکوب الکاسر». 


وقد اخترع التلسکوب في القرن السابع عشر «لیبرشی» صانع 
النظارات افولندي. ولا “مع به جالیلیو صنع لنفسه جهازا واستخدمه في 
النظر إلى الشمس والکواکب. فاکتشف أن الشمس تدور كما تدور 
نحلة الأطفال. وآن للمشتری آقمارا تدور حوله. وآن آوجه الزهرة 
تشتمل على وجه متحدب ینیر ضوء الشمس آکثر من نصف قرصه 
ولقد ساعدت هذه الا کتشافات على إثبات نظرية کوریرنیکس القائلة 
بان الارض ليست مركز الکون. وإنما هي جرد کوکب من الکواکب 
السيارة التي تدور حول الشمس. 

وتعتبر النجوم ومجموعاقا آبعد الأشياء التي نشاهدها من خلال 
التلسکوب. فهي بعيدة جذا عنا حتى لتبدو كأنها آسنان دبابیس من 
الضوی ولا یستطیع التکبیر مهما بلغ مقداره أن یجعلها تبدو أكبر. 

ولذلك فان التلسکوب الذي يستخدم لمشاهدة النجوم لا بحاول 
تکبیر صورها. وانغا بحاول جعلها أكثر لعانّا فحسب. ویتوقف المعان 
الصورة على مقدار ضوء النجوم الذي يلتقطه التلسكوب ویرکزه, 
ویتوقف هذا بدوره على حجم الشيئية» وهذا هو السبب في أن الانجاه في 
صنع التلسکوبات یهدف دائمًا إلى جعلها ذات عدسات شيئية آکبر 
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فأکبر. وأعظم التلسکوبات الکاسرة في العام ذو شيئية يبلغ اتساعها ۰ 4 
بوصة, وهو الستعمل في مرصد «بر کز» بالولایات التحدة. 


ومن المکن أن تحل المرآة الكرية محل العدسة المحرقة, ولقد قام 
الکتب القومي للمعايير في واشنجتن «إقليم كولومبيا» ببناء فرن مسي 
من مرآة كرية قطرها حمسة آقدام. وكانت هذه المرآة مستعملة من قبل 
كعاكس لأحد الأنوار الكاشفة باخیش. وتلتقط المرآة أشعة الشمس ثم 
تسلطها على بقعة يبلغ اتساعها ربع بوصة فترتفع درجة اخرارة في هذه 
البقعة إلى 57٠٠٠‏ درجة فهرفیت. ويستخدم هذا الفرن لاختبار الفلزات 
وبعض المواد الأخرى وذلك لدراسة سلوكها في درجات اخرارة العالية. 


تفريق الآلوان: 
والمنشور بجانب كونه انيا للضوء فإنه مفرق له أيضّاء والضوء الأبيض 
العادى عبارة عن مزيج من آلوان كثيرة, فإذا مرت حزمة رفيعة من 
الضوء الأبيض خلال منشور. فإها تخرج منه في شكل حزمة آکثر اتساعًا 
توجد الألوان فيها منفصلة ويقع بعضها إلى جانب بعض. 

وانفصال الألوان هذا نتيجة لانثناء الضوی إذ أن المنشور يثني 
جميع أشعة الضوء نحو قاعدته. بيد أنه يفني بعض الألوان أكثر من البعض 
الآخر. فتخرج هذه الألوان وهي تسیر في اتجاهات مختلفة على الرغم من 
ما كانت تسير في نفس الاتجاه عندما دخلت النشور. وتسمى مجموعة 
الألوان المتفرقة «الطيف». 
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جعل النور ظلاما: 
لا كان الضوء تموجيًا في طبيعته» فقد بحدث أحيانًا أن ينتج ظلام من 
إضافة ضوء إلى ضوی فحينما تلتقى موجتان من الضوء بنفس اللون. 
فقد تلتقي قمة إحدى الموجتين بقمة الأخرى, وعندئذ يكونان قمة أكبر 
يزداد فيها الضوء لعانًاء أما إذا التقت قمة إحدى الموجتين بقاع الأخرى, 
فان كلا منهما تتعادل مع الأخرى, ويبدو كأن الضوء قد انعدم, ويكون 
مكان تقاطعهما مظلماء وحينما يحدث ذلك نقول إن الموجتين قد تداخلتا 
الواحدة في الأخری, وثمة آلة خاصة تعرف بمحزوز الحيود تستفيد من 
هذا التدخل. وبذلك تمدنا بوسيلة أخرى لفصل الضوء الأبيض إلى 
ألوانه. 

واحزوز النموذجي عبارة عن قطعة مستوية من الزجاج عرضها ٦‏ 
بوصات ومغطاة بطبقة رقيقة من الألومنيوم حززت عليها سلسلة من 
الخطوط المتوازية» ويبلغ مك طبقة الألمنيوم جزءا من عشرة آلاف من 
البوصة, كما أن الخطوط متقاربة جدًا بعضها من بعض حت أن البوصة 
الواحدة تشتمل على ۱۶۰۰ خطء فإذا سقط ضوء ذو لون واحد 
على احزوز فانه ينفذ خلال امحروزء وحينما بخرج الضوء من حز على 
الجانب الآخر للمحزوز فانه يسير مبتعدًا في جميع الاتجاهات. 


وتتقاطع الموجات الخارجة من اخزوز بعضها مع بعض عدة مرات 
أثناء ابتعادها عن الحزوز» وقد تتلاقى القمم مع قمم أخرى في بعض 
الاتجاهات فيقوى الضوء وقد تتلاقی القمم مع قيعان في اتجاهات أخرى 
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فيختفي الضوی ونتيجة لذلك فان الضوء النافذ من الحزوز یتفرق إلى 
عدة حزم رفيعة تفصلها مسافات واسعة مظلمة ویتوقف اتجاه هذه الحزم 
على لون الضوت وهكذاء فانه عندما ينفذ ضوء محخلوط من عدة آلوان 
خلال محزوز فان الألوان الختلفة تخرج منه في اتجاهات مختلفة, وتقع جنا 
إلى جنب مكونة عدة آطیاف منفصلة ولكي تری كيف يتكون مغل هذا 
الطيف بالتداخل. خذ قرص فونوغراف استعمل مدة طويلة وانظر خلاله 
وأنت مسك به في الضوء فهذه الحزوز التي في القرص تجعل منه محزوز 
حيود تقريبيًا بالنسبة للضوء الذي يعكسه» فإذا أملت القرص حصلت 
على ومضات ملونة تنبعث على زوايا مختلفة. 


ويبسر محزوز الحبود لنا قياس طول موجة كل لون من ألوان 
الضوء على حدق وعکن التعرف على سبب ذلك من الرسم التخطيطي 
المبين بعد ذلك» وقثل الفتحات التي بالرسم الخطوط الموجودة على 
المخروزء بينما تمنل الأسهم السفلى أشعة الضوء الداخلة في احزوز أما 
الدوائر فتمئل قمم الأمواج البتعدة عن كل حزء والبعد بين دائرتين 
متتاليتين منها حول كل حز عبارة عن طول موجة الضوء وتشير الأسهم 
العليا إلى اتجاه إحدى الحزم النافذق ويتوقف مقدار الزاوية التي تصنعها 
الأسهم مع الحزوز على طول الموجات ومقدار المسافات بين الحروز, فاذا 
قبست الزاوية وكانت المسافة بين حزين متتاليين معلومة أمكن حساب 
طول الموجات. 
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وقد دلت القياسات التي أجريت بواسطة حزوز على أن مو جات 
الضوء البنفسجي بدرجة من الصغر بحيث تتسع البوصة الواحدة لأكثر 
من 6٠.٠.٠‏ منها. 


وحينما يحلل الضوء بوساطة محزوز حيود فإنه يمر ولا خلال قصبة 
مجمعة «كليماتر» فيدخل الضوء القصبة من خلال فتحة ويخرج منها في 
شكل مروحة إلى أنبوبة يوجد في طرفها الآخر عدسة تنني الأشعة بحيث 
تجعلها تسیر في خطوط متوازية عند اقترابما نحو المخروز, وبعد نفاذ الأشعة 
من المحزوز تشاهد من خلال تلسکوب. وتسمى اجموعة المؤلفة من 
احزوز والقصبة اجمعة والتلسكوب «السبکترومتر»» وتصنع بعض 
ازوزات من مرایا كرية تعکس الضوء بدلا من مروره فیهاء إذ تسلط 
المرآة الأشعة النعکسة على لوح فوتوغرافي یسجل صورة للطیف. 


الات تسطير: 

يتوقف عمل محزوز الحيود على ما به من حزوز على مسافات متساوية 
ومتقاربة جدا. بعضها من بعض» ورسم هذه الحزوز عمل شاق جذاء 
ومعظم محزوزات الحيود التي يستخدمها الباحنون العلميون رمت في 
جامعة جونس هوبکنز بوساطة ثلاث آلات تسطير صممت تصميما 
خاصاء وترسم هذه الحزوز بوساطة ماسة تدفع بعربة متحركة في مجار 
معينة» وبعد رسم کل حز ترفع الاسة ویعاد لها إلى نقطة الابتدای 
وأثناء ذلك یغیر وضع الطوار احمول عليه احزوز قلیلاه و ذلك بادارة 
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مسمار محوي» ویتوقف نوع احزوزات بصفة آساسية على الدقة التي 
يعمل يما هذا السمار وعلی الطريقة ال رکب بماء وعند تشغیل الالة يصبح 
من الضروري القضاء باستمرار على مثيرات التاعب کالاحتکاك 
والاجهاد والغبار والتغیر في درجة اخرارة والاهتزازات» وقد يتلف 
احزوز إذا وجدت آشجار بقربة من البتی تتمایل كثيرًا مع الریح, 
ویستلزم صنع محزوز واحد أن تعمل الالة ستة أيام لترسم ما طوله ثلاثة 
أميال من احزوز, وقد ابتکر جون ستروبح آخیرا آلة تسطیر محسنة, وفي 
هذه الآلة حینما يراد رسم حز فان الاسة تکون ابتة تماما بینما يتحرك 
اخزوز. ولذلك فان هذه الالة آسر ع مرتين من الالات التي سبقتها 
وتستطیع أن تسطر ۲۸۸۰۰ سطر في البوصة الواحدة. 


فیاس عرض نجم: 

لا كان نجم يبدو کنقطة من الضوء لا کن تكبيرها بالاستعانة 
بتلسکوب. فان الاتساع الظاهري لنجم لا عکن الاستدلال به على 
عرضه. وعلی الرغم من هذه اخقيقة فقد آمکن قياس عرض بعض 
النجوم بوساطة أداة تسمی «مقیاس التداخل النجمي». وهذه الأداة 
کمحزوز اخیود. تستفید من أن انضمام آشعة الضوء بعضها إلى بعض قد 
يولد ظلاما. واليك كيفية عملها: بلتقط ضوء نجم بوساطة العدسة 
الشينية لتلسکوب. ثم يننى نحو بؤرقاء الا أن سطح الشينية لا یستعمل 
باهعه ني هذه اخالتء واغا يقم فیما عدا ثغرتين صغیرتین على جانبین 
متناظرین منهاء وهاتان النغرتان تقومان بعمل اخزوز في اخزوز. وعند 
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تقاطع الوجات الضوئية النافذة منهما عند البؤرة قد تتلاقی قمة موجة 
بقمة موجة آخری في بعض الأوضاع فتقوي الواحدة الأخرى, وفي بعض 
الأوضاع الأخرى قد تتلاقی قمة موجة بقاع آخری فتتلاشی الواحدة في 
الأخرى» ونتيجة لذلك فان صورة النجم المتكونة في البؤرة تکون مؤلفة 
من حزم ضوئية تفصلها خطوط مظلمة. وین عندئد دور عامل آخرء إذ 
يمكن تصور وجه النجم الصادر منه الضوء كأنه مکون من نصفین, ولا 
كان کل نصف منهما یسلك كما لو كان منبعًا مستقلًا للضوی فان كل 
نصف يحدث صورته الخاصة تقطعها سلسلة من الخطوط الظلمت. ومن 
المستطاع إبعاد هاتين الصورتين أو ضمهما الواحدة إلى الأخرى بمجرد 
تغيير السافة بين الثغرتين الموجودتين على العدسة ثم تضبط المسافة بحیت 
تعشق الصورتان وتقع الحزم المضيئة في كل صورة فوق الخطوط المظلمة 
في الأخرى. وبذلك تختفي الخطوط الظلمة. وحينما يحدث ذلك ويكون 
بعد النجم معلومًاء فان عرضه يمكن حسابه من طول المسافة بين تغرین 
العدسة. 


فياس اللمعان: 

كلما بعد نجم عنا قل الضوء الذي نتلقاه منه» وعلى ذلك فان مقدار هذا 
الضوء هو مفتاح لمعرفة بعده عناء لذلك كان من الأهمية عکان لدى 
الفلكيين قياس كمية ضوء النجم بعناية فائقة. وهناك طرق فائقة لذلك 
وفي إحدى هذه الطرق يقارن ضوء النجم بمصدر ضوء في المعمل عکن 
قياس لعانه» وذلك بتغشية ضوء المعمل حتى يبدو في غشاوة ضوء النجم 
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نماما وعندئذ یکون في قياس ضیاء ضوء العمل مقیاس لضیاء النجم. وني 

يقة آخری بلتقط ضوء النجم بوساطة سلك بر فيه تیار كهربي» ولا 
كان الضوء يؤثر في مقاومة السلك فان شدة التیار تتغیر آیضا. وعکن 
عندئذ حساب لعان النجم من مقدار التغیر في التبار. وفي طريقة ثالغة 
تستخدم الخلية الکهروضوئية. وسیرد وصفها في الباب التالي» وفي طريقة 
رابعة یستخدم الفلكي إحدى أدواته ذات الاستعمالات التعددق وهي 
الأداة التي تجمع بين التلسکوب والكاميراء فیلتقط التلسکوب الضو: 
ويركزه ملقیا بصورة النجم على لوح فوتوغرافي» وعند اظهار اللوح 
العروض نجد عليه بقعة مظلمة تبين موضع هبوط ضوء النجم. و کلما 
كان ضوء النجم آکثر لعانًا كانت البقعة آکبر اتساعا وأشد ظلمة. وعلی 
ذلك فان لعان نجم يمكن حسابه من البقعة التي یکوفا على لوح 
فوتوغرافی وتعتبر الصور الفوتوغرافية للسماء بمثابة کنوز ذهبية من 
العرفة» فإلى جانب أما تدلنا على لعان الضوء الذي يأنَ إلينا من النجوم. 
فإها تمدنا عفاتیح عن مواضع النجوم وح ركامًا. 


الضوء غير المنظور: 

نستطيع أن ننفذ ببصرنا إلى داخل جسم شفاف بالاستعانة بالضوء الذي 
بمر خلاله. بيد أن هنالك أجسامًا كفيرة كالخشب والفلزات واللحوم 
تعوق سير الضوی وعلى الرغم من هذه الحقيقة فاننا نستطيع أن نبصر 
خلاها باستخدام أشعة أشد من الضوء تستطيع أن تنفذ خلاها. 
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وتعرف هذه الأشعة باسم آشعة أكس «6» أو الأشعة السينية, 
وهي تتبع نفس العائلة التي يتبعها الضوء. ولكن طول موجتها أقصر من 
طول موجة الضوء المنظورء ونحن لا نستطيع أن نراها بأعينناء ولكننا 
نستطيع أن نكشف عنها من تأثيرها في مستحلب فوتوغرافي» وتبين لا 
صور الأشعة السينية المأخوذة بوساطة أشعة نفذت خلال جسم صلب 
كيفية انعكاس هذه الأشعة أو انثنانها خلال ابحسم. وهذه المعرفة تمدنا 
بمفاتيح عن طبيعة الأجزاء التي في داخل هذا الجسم وكيفية ترتيبها. 

فقد يستخدم الطبيب صورة مأخوذة بوساطة الأشعة السينية ليتبين 
ما إذا كانت رئة ما سلیم وقد بستخدم الفيزيائي الصورة المأخوذة 
بوساطة الأشعة السينية ليتبين ترتيب الذرات داخل بلورة. 


الامواج التي تسري في الارض: 

وقد صار من الميسور لنا أن ننفذ ببصرنا حتى إلى باطن الأرض ونستبين 
ما بداخلهاء ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك بوساطة الضوء المرئي» حتى 
ولو بالأشعة السينيةء ولكننا نستطيع أن نحقق ذلك بوساطة نوع آخر من 
الوجات ذي قدرة على السير مسافات بعيدة في باطن الأرض» وهذه 
الأمواج التي تستطيع أن تنفذ مباشرة إلى الأرض انا هي أمواج الهزات 
التي تدشأ عند حدوث زلزال ماء إذ تبدأ الصخور الأرضية في الاهتزاز, 
وتوصل كل صخرة اهتزت الهزة إلى ما بجاورها من الصخور, وتختلف 
أمواج الزلازل اختلافا نّا عن أمواج الضوی ولكنهما يشتركان في 
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بعض الظاهر. فأمواج الزلازل بمكن أن تعکسها السطوح الصخرية كما 
لو كانت بمثابة مرآة هاء وعکن ثنيها أيضّاء وحینما حدت زلزال ما فان 
المزات تنتقل من مصدره وتبتعد عنه في جميع الاتجاهات على هيئة 
موجات. ویکون انتقاما بسرعات مختلفة في آنواع الصخور الختلفة. كما 
أنها تنشني عندما تنتقل من نوع من الصخور إلى نوع آخرء وحینما یتلقی 
اجحیولوجیون هذه الزات في مواقع مختلفة على سطح الأرض ثم بقیسون 
شدقا وطول الفترة التي استغرقتها الموجات في الوصول إلى كل موقع. 
فإنهم يحصلون بذلك على مفاتيح لما بمكن أن يكون عليه باطن الأرض. 
وتسمى الآلة المستخدمة لالتقاط موجات الزلازل 
«السیمسوجراف». ويقوم عملها على نفس القاعدة التي تقوم عليها 
اللعبة الشائعة المعروفة ب«حيلة الصالونات». فإذا وضعت قطعة من 
الورق فوق كأس زجاجية ثم وضعت فوق البطاقة قطعة من النقود 
أمكنك رفع البطاقة ووضع قطعة النقود في الكأس دون أن تلمس قطعة 
النقود. اضرب حافة البطاقة باصبعك تجد أن البطاقة قد طارت بعيدًا 
بينما سقطت قطعة النقود من نفسها إلى الكأس» وتعليل ما حدث هو أنه 
حينما دفعت البطاقة دفعا فجائيًا عند ضربك إياهاء فان قطعة النقود تجبح 
إلى البقاء حيث هي دون أن تتحرك مع البطاقة بعیدا. وفي 
السیسموجراف يعلق ثقل کب يعرف بالبندول الأفقي» بوساطة سلك 
من قائم رأسي مرتكز على الارض. فإذا مرت موجة زلزال فإها تجعل 
الارض تتحرك ولكن البندول. كقطعة النقود في اللعبةء يجنح إلى البقاء 
حيث هوء وتنعكس من مرآة مثبتة على البندول حزمة من الضوء منتظمة 
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إلى شریط فوتوغرايي موضوع على أسطوانة دوارق. وحینما تر الارض 
معز الأسطوانة معها بینما الضوء النتظم واقع علیها. فیرسم الضوء 

وقد دلت تحركات الوجات الزلزالية التي تسري في الأرض على 
أنه يوجد في مركز الأرض لب سائل يثني هذه الموجات كما تثني العدسة 
الضوء. كما دلت أيضًا على أن الجزء الصلب من الأرض يت ركب من 
جزءين: القشرة عند السطح والغلاف بين القشرة واللب. 
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الباب السابع 
حیر فارغ تقریبا 


مكان رحب لجسیمات صغيرة: 

یتناول هذا الباب بالوصف بعض أدوات العلم الحديثة 

كأنبوبة الأشعة السينية وأنبوبة الراديو والخلية 

الكهروضوئية ومحطم الذرة المسمى «السينكروترون»» 
وتشترك جميع هذه الآلات في صفة واحدة هام وهي أمًا أنابيب مفرغة, 
فكل منها عبارة عن إناء مقفل سحب منه معظم المواء الذي يملؤه. 
ونتيجة لذلك فان ما يحدث في هذه الأنابيب إنما يحدث في فراغ تام 


en 


tz 
: 


وحتا ج هذه الالات إلى فراغ نظرا لطبيعة العمل الذي تقوم به. 
فكل منها یستخدم لتحريك بعض الجسيمات الدقيقة التي تتألف منها 
الذرات. 


ویزال الهواء من الأنبوبة لکیلا تعترض جزئیات اهواء طريق تلك 
الجسيمات, فاذا تحرك جسيم خلال افواء العادي فانه یکون محوطًا بكثرة 
زائدة من اخزینات حت أنه لا بسبر بضعة آجزاء من اللیون من البوصة 
إلا ویلقی اصطدامًاء ولکن إذا لم يبق إلا جزيء واحد من افواء من كل 
مليون جزيء فان الجسيم المتحرك سيجد مكانًا رحیبا يبجول فیه. وعندند 
قد يسير نحو بوصتين دون أن يلقى اصطدامّا. وني الفراغ الأكثر اکتمال 
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وهو الفراغ الذي لا یبقی فيه الا جزىء واحد من كل ملیون ملیون 
جزیء فان الجسم بقطع عدة آمیال قبل أن یصادف اصطداما. 


آحدات غريبة في أنبوبة: 

تعتبر أنبوبة كروكس سلفا لكثير من أنابيب التفريغ الحديثة» وقد 
استخدمها الفيزيائي الإنجليزي السير وليم كروكس حوالي عام ۱۸۷۵ 
لدراسة التفريغات الكهربية» ويوجد في هذه الأنبوبة موصلان كهربيان 
كل منهما في طرف من طرفي الأنبوبة تفصلهما ثغرة من امواء وعندما 
يوصلان عصدر ذي ضغط كهربي عال فإن هذا الضغط يحدث تفريعًا 
كهربيًا عند النغرة, وقد لوحظ أنه طالا كان بالأنبوبة هواء فان التفريغ 
یتخذ شكل شرارة متعرجة أشبه بومضة البرق. آما عندما أزيل معظم 
المواء من الأنبوبة فإن أشياء غريبة أخذت تحدت. إذ اختفى الشرر وبدأ 
حيز الأنبوبة في التوهج. وحتى زجاج الأنبوبة أخذ في التألق بعد ذلك. 
ولو ركبت في الأنبوبة عجلة صغيرة على شكل طاحونة افواء فإها تبدأ 
في الدوران كأن ریخا قب في الأنبوبة» وم يكن سبب كل هذه الأحداث 
الغربية الا فيضًا غير مرئي يدساب من أحد طرفي الأنبوبة إلى طرفها 
الآخرء. ولا كان هذا الفيض صادرا من الموصل ذي الشحنة السالبة 
والمعروف باسم «الهبط». فقد أطلق على هذا الفيض اسم «شعاع 
الهبط» ونحن نعلم الآن أن شعاع المهبط ليس إلا فيضًا من الالکترونات 
يدساب عبر الثغرة, ومثل هذا الفيض نستخدمه اليوم في أنابيب الأشعة 
السينية وأنابيب الصور التليفزيونية. 
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الأشعة السینید: 

صنع الفيزياني الألماي» وفلم رونتجن. أول آنبوبة للأشعة السينية وذلك 
یادخال تعدیل طفیف في آنبوبة کروکس, إذ وضع في النغر الوجودة بين 
طرفي الأنبوبة هدفا فلزيّك وعندما انساب شعاع الهبط عبر النغرة 
اصطدم تیار الالکترونات باشدف. ولا كان ادف نفسه مفعمًا 
بالالکترونات. كل في موضعه الخاص من الطبقات الالکترونية التي تحيط 
بکل نواة ذرية. فان بعض هذه الالکترونات ینسلخ من مکانه نتيجة 
للاصطدام وعندما تعود هذه الالکترونات آدراجها فإها تحرك طاقة في 
هنة موجات آشعة سينية» وتشبه هذه الوجات موجات الضوء ولکنها 
ذات طول موجي أقصرء وقد سبق ذکر بعض فوائد الأشعة السينية في 
الباب السابق. 


الکترونات تنبعت من سلك ساخن: 

نشأت بعض آنابیب التفریغ الحديثة نتيجة اکتشاف قام به الختر ع 
الأمريكي توماس ادیسون. إذ اخترع مصابح الضوء الكهري» وني هذا 
الصباح یسخن التيار الكهربي سلکا بدرجة كافية حتى یتوهج, وهذا 
السلك محصور في فراغ تفادیا لاحتراقه في امواء وقد وجد إديسون أنه 
حینما یکون السلك ساختا فان الالکترونات تنر منه وتتساب إلى الفراغ 
في الاجاه الضاد. کل ذلك في إيقاع منتظم ویتوقف هذا الإيقاع على 
سعة الکثف وشكله وعلى الادة الصنوع منهاء وإذا فرغ الکنف عن 
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طریق ملف فان اللف يعمل على تنظیم الایقا ع الذي يسري به التيار 
ایابا وذهابا. 


وحینما يسري التيار في السلك فانه يجعله ساختا. ومعنی هذا أن 
جزءا من طاق ح كة الالکترونات حول إلى حرارق ونتيجة لذلك فان 
التیار في سريانه ایابا وذهابا يضعف رویدا رویدا ثم یتلاشی في النهاية, 
وعکن التغلب على ضعف التیار با کسابه سلسلة من الدفعات التوافقة 
مع إيقاع التيار نفسه. ویتحقق ذلك بالاستعانة بصمام الرادیو . 


فإذا غذیت شبكة الصمام بالتيار التبدل أمكنه إحداث سريان 
شديد للإلكترونات من الفتيلة إلى اللوح» ويبدأ هذا السريان ويتوقف مع 
نفس إيقاع التيار الذي يسري إلى الشبکتء وعکن استخدامه لتقويته 
وهكذا فان مجموعة من المكنفات والملفات وصمامات الراديو منسقة 
تدسيقا صحیحا ومزودة بالقوة اللازمة يمكن استخدامها للاحتفاظ بشدة 
تيار متبدل. 

وكلما بدأت الإلكترونات تتحرك فإن ذلك يعني أن ثمة قوة 
كهربية تدفعهاء وحينما تتحرك الإلكترونات إيابا وذهابًا فان ذلك يعني 
أن اتجاه هذه الدفعات في تغير مستمرء ولذلك يمكن التعبير بطريقة أخرى 
عن عمل مجموعة المكنف واللف والصمام. وذلك بقولنا إا تولد مجال 
قوة كهربية متبدل وتنظمه. 
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موجات الرادیو: 

حینما يتحرك تيار كهربي إيابًا وذهابا فان القوی الکهربية التي تكسف 
الشحنات التحر كة تتحرك معها. وتكتنف التبار قوی مغناطيسية فاذا ما 
تغير التبار فان هذه القوی الغناطيسية تتحرك أيضاء ونتيجة لذلك فان 
التيار التبدل پحدث اضطرابًا في الفضای وعکن مقارنة هذا التأثیر با 
يحدث خبل منبت طرفه في حائط عندما يرك طرفه الآخر بسرعة خلفا 
وأمامّاء وهذه الحركة الأمامية اخلفية لطرف اخبل اخالص تولد اضطر ابا 
ینتقل على طول اخبل في صورة موجة. وعلی هذا النوال فان حركة 
التیار الکهریی في اتجاه ثم حرکته في الاتجاه الضاد تولد اضطرابا 
کهرومغناطیسیا ینتقل عبر الفضاء في صورة موجة والوجات التي من 
هذا النمط ترسلها آجهزة إرسال الرادیو حاملة برامج الاذاعة إلى هوائي 
جهاز الاستقبال. وعندما تصطدم باهوائي فافا تبدأ تيارًا ضعیفا يسري 
إيابًا وذهابًا في توافق مع إيقاع الوجةء ومن هذا التبار الضعیف يولد 
جهاز الرادیو. باستخدام مجموعة من المكنفات والملفات والصمامات, 
تيارًا قويًا له نفس الإيقاع ثم يستخدمه لتشغيل مكبر الصوت الذي يحول 
الإشارات الكهربية إلى صوت. 


على أن موجات الراديو لا تنبعث كلها من أجهزة إرسال الراديو 
التي من صنع الإنسان» ففي عام ۲ اکتشف کارل جانسکي. 
مهندس التليفونات» أن ثمة موجات راديو تصل إلى الأرض من الفضاء 
الخارجى» وبعض هذه الوجات ياي من الشمس والنجوم بينما يأ 
البعض الاخر من ذرات الميدروجين العبثرة في الفضای ولقد كان هذا 
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الکشف فتحًا لفرع جدید من فروع العلم. ونعني فلك الرادیو. ویلتقط 
فلكي الرادیو موجات الرادیو التي تأي من الفضاء ويحللها لیحصل على 
معلومات عن الاشیاء التي تبعنها؛ وهو يستخدم لالتقاط موجات الرادیو 
نوعًا جديدًا من التلسکوب هو في الواقع عبارة عن هوائي ضخم متصل 
بجهاز استقبال خالص للرادیو. وتصنع تلسکوبات الرادیو على آشکال 
مختلفة کثبرق بعضها على شکل وعاء كبير» وبعضها عبارة عن صفوف 
طويلة من زنبرکات ملفوفةء وتلسکوبات الرادیو آقدر على الرژية على 
مسافات بعيدة في الفضاء من التلسکوبات العادية التي تتلقی الضوء 
المرئي» وهي تستطیع آیضا الرؤية خلال سحب الغبار. ولذلك فافا 
تستطیع معاونتنا على استطلاع آجزاء الکون التي كانت محجوبة في 
العادة عن رژیتنا. 


العقول الإلكترونية: 

إن رجل العلم دءوب على السؤال والاستفسار. وحصل أحيانًا على 
اجابات لأسئلته عن طریق حصوله أثناء تجاربه على معلومات جديدة عن 
العام وأحيانًا آخری بحصل على إجاباته باجراء عملیات حسابية من 
العلومات التي سبق أن حصل علیها ولاجراء هذه العملیات الحسابية 
يجب أن یکون على علم بكيفية إجرائهاء ولکن علمه بكيفية إجرائها 
ليس كافيًا دائمًاء فقد تصادف في أزمنة مضت أن عرف العلماء ما يجب 
عمله بالضبط حل مسألة ماء ولكنهم لم يستطيعوا حلها لأن العمليات 
الحسابية تستغرق وقتا كيرا أما الآن فاهم يستطيعون حل مسائل كثيرة 
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کهذه بالاستعانة ب«الآلات الفکرة» الالكترونية التي تعجل کنیرا 
عملية اخساب. إذ تستطیع الالة الالکترونية احاسبة أن تؤدي في بضع 
توان ما قد يستغرق فيه سنوات عدة عام الریاضیات الماهر. 


وتصنع العقول الإلكترونية من مجموعات معقدة من صمامات 
الراديو والمكنفات والملفات» وهي تشتغل بسرعة, ولكن لا عن حذق, 
بل جرد اتباعها التعليمات, إذ أن هذه «الآلات المفكرة» في الواقع لا 
تفكر على الاطلاق. ثم إها في حقيقة الأمر لا تستطيع تأدية أشياء کثيرق 
فهي تستطیع وصل التيارات الكهربية أو قطعهاء وتستطيع أن تحصي 
المرات التي وصل فيها التيار» على أن قدرقا على الإحصاء لا تعني أن ها 
مقدرة رياضية خارقة وإنما هي ذات قدرة كافية لحل مسائل كثيرة. 
فجميع المسائل الرياضية المعقدة بمكن تبسيطها إلى سلسلة من الخطوات 
لا تستلزم إلا عمليات إحصاء متكررة مرة بعد أخرى. 

ولقد كان الأخذ في الماضي أن سلسلة كهذه كانت تحتوي على 
خطوات كنيرة بدرجة لا يتوفر لدينا الوقت لإجرائهاء ولكن هذه العقبة 
تزول آمام الآلة الإلكترونية الحاسبة لها تعمل بسرعة التيار الكهربي 
الذي يسري بسرعة كسرعة الضوء تقريبًا. 


في أنبوبة كرو کش يحدث شعاع الإلكترونات عند سقوطه على جدارها 
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تألقا في الزجاج» وفي صمام الرادیو یتولد تيار من الالکترونات نتيجة 
للنزیز من فتيلة ساخنة, ویحکم اللوح والشبکة حركة هذا التیار. 


وتأتلف هذه الظواهر في آنبوبة الصور التليفزيونية كي تکون 
صورة على ستار, ففي أحد طرفي الانبوبة یسخن مهبط كي تز منه 
الالکترونات إلى الحيز الحيط به, وثمة شبکة سالبة الشحنة تحيط بالهبط 
فتدفع الشحنة التي على الشبکة الالکترونات بعيدة عن الهبط وتجبرها 
على النفاذ من خلال ثقب في الشبکت واذ تدفع الشبکة الالکترونات 
من الخلف تجذبما في نفس الوقت إلى الأمام مصاعد الأنبوبة التي تحمل 
شحنة موجبة, أما في طرف الأنبوبة المقابل فيوجد ستار خارجي مغطى 
بطبقة من الفصفی. وهي مادة من خصائصها آها تتألق عند سقوط 
الإلكترونات عليهاء فحين يسقط تيار من الالکترونات على الفصفر 
تظهر بقعة مضيئة» وبمر شعاع الإلكترونات وهو ينساب عبر الأنبوبة بين 
مجموعتين من آلواح انحرافية تحمل شحنات كهربية متغیرق فتجذب هذه 
الشحنات الإلكترونات أو تدفعهاء وبينما تجعل إحدى المجموعتين الشعاع 
الإلكتروي يتحرك أعلى وأسفل تجعله المجموعة الأخرى يتحرك خلفا 
وأمامّا. وني بعض الأنابيب بحرك التيار بوساطة مغناطيس كهريي بدلًا من 
ألواح مشحونة وتستمر الإلكترونات متساقطة على أجزاء مختلفة من 
الستار» وبدلا من تكوينها بقعة مضيئة واحدة فإها تكون سلسلة من 
البقع المضيئة التي تتحرك بسرعة عبر الستارء وأثناء ذلك تتغير شدة 
الشعاع» ويحدث نتيجة لذلك أن يكون بعض البقع أشد استضاءة من 
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البعض الآخر, وهذه البقع المضيئة لا تدلاشی في اخال» ولكنها فكث 
هنيهة وتأتلف مكونة صورة على الستار. 


وتستخدم أيضًا أنبوبة الصور والدوائر الكهربية التي تحكم عملها 
في جهاز هام جدًا يعرف بمقياس تذبذب أشعة الهبط أو «أسيلوسكوب 
أشعة الهبط». ويساعد هذا اهاز العلماء على تتبع الأقيسة السريعة 
التغر فتتحول هذه الاقيسة إلى تيارات كهربية ثم تستخدم هذه التيارات 
لدفع الشعاع الإلكتروي في آنبوبة الصور إلى أعلى وأسفل في نفس 
الوقت الذي يتحرك فيه خلفا وأمامًا عبر الستارء ونتيجة لذلك تكون 
البقع المتألقة على الستار خطا متموجًاء ويكون شكل هذا الخط بمثابة 
صورة للأقيسة المتغيرة التي يقوم رجال العلم بدراستها. 


العين الكهربية: 

حينما يسقط إلكترون في ذرة ما من مستوى طاقة أعلى إلى مستوى أقل, 
فإنه يبعث إلى الخارج بفوتون» وهو عبارة عن حزيمة صغيرة من الضوء. 
وبمكن أن تنعكس هذه العملية» فحينما يصدم فوتون إلكترونًا فانه يدفع 
به من مستوى طاقة آدین إلى مستوى آعلی» وعندما تكون الصدمة قوية 
بدرجة كافية» فافا تستطيع أن تنتزع الإلكترون من الذرة انتزاعا تامّاء 
وينبني عمل الخلية الكهروضوئية على هذه الحقيقة» وهذه الخلية إغما هي 
عين كهربية لرؤية الضوء وقیاسه. وهي عبارة عن أنبوبة تفريغ يوجد فیها 
مجال كهربي بين المهبط والصعد. وعندما يسقط الضوء على المهبط تنتزع 
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الفوتونات الالکترونات منه» و کلما ازدادات كمية الضوء الساقط على 
الهبط ازداد عدد الالکترونات النتزعة وحینتذ یدفع اجال الكهربي 
الوجود في الأنبوبة الالکترونات من المهبط إلى الصعد. وبذلك ينساب 
تيار كهربي في الأنبوبة» وتکون شدة التيار بعنابة مقیاس لكمية الضوء التي 
تسقط على المهبط. 

ولقياس الكميات الضئيلة جدًا من الضوء تستخدم خلية حساسة 
جدًا تعرف باسم «المضاعف الضوئي» وفي هذا النوع من الخلايا توجد 
سلسلة من السطوح بين المهبط والمصعد. ويدفع المجال الكهربي 
الإلكترونات المنسلخة من المهبط فتصطدم بأقرب هذه السطوح إليها 
منتزعة منها عددًا من الإلكترونات أكبرء ثم تدفع هذه الإلكترونات 
بدورها إلى السطح التالي فتنتزع منها إلكترونات أكثر. حتى إذا وصل 
تبار الإلكترونات إلى المصعد يكون قد تحول إلى تبلور أقوى بمليون مرة 
من الفيض الإلكتروي الصادر أصلًا من الهبط. وأنبوبة المضاعف الضوئي 
مفيدة جدًا للفلكيين إذ يستخدموفا في قياس الضوء الضعيف الصادر من 
نجم ماء وهي تساعد بوجه خاص على دراسة النجوم ذات الضوء التغر 
فإذا كانت كمية الضوء الصادرة من نجم ما تتغير بأقل من ۲۵ في المائة 
فان العين المجردة لا تستطيع إدراك هذا التغیر. ولكن آنبوبة المضاعف 
الضوئي تستطيع إدراك وقياس التغيرات» التي قد تصل إلى أقل من ه في 
المائة. 
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وضوء النجم. كضوء الشمس.» عبارة عن مزیج من آلوان 
كثيرة» ويستطيع الفلكي باستخدام مرشح ضوئي أن ينتقي من ضوء 
النجم لو تا واحدا کل مرة ويدخله إلى المضاعف الضوئي لقياس شدته 
على حدة, وعقارنة شدة الألوان الختلفة التي يتألف منها الضوء یستطیع 
أن يعين درجة حرارة النجم. ویساعد قياس شدة الألوان في ضوء نجم 
على معرفة وزنه وحساب مقدار الغبار الوجود في الفضاء الذي عبره 
الضوء. 


التصوير الإلكتروني: 

وتستخدم الآن نظرية الخلية الضوئية في تحسين طريقة تصوير النجوم 
فعندما يسقط الضوء على مستحلب فوتوغرافي فان حبيبة واحدة تتأثر 
ععدل كل آلف فوتون في الضوء, وعندما يسقط الضوء على مهبط خلية 
ضوئية فان الکترونا واحدًا يدسلخ بمعدل كل عشرة فوتونات. ومن شأن 
هذا أن يجعل المهبط بوصفه کاشفا للضوء آکثر كفاءة من اللوح 
الفوتوغرافي بمقدار مائة مرق ولذلك فإنه من الستحسن جعل الضوء 
بسقط على الهبط حيث تنسلخ منه الالکترونات. ثم تستخدم هذه 
الإلكترونات في أخذ صورة فوتوغرافية بدلا من الضوء وتعرف الآلة 
التي تقوم بمذا العمل باسم محول الصورة, وفيه ينبت المهبط واللوح 
الفوتوغرافي في غرفتين مفرغتين مستقلتين يفصلهما غشاء رقيق يبلغ سمكه 
بضعة أجزاء من المليون من البوصة. ويرجع وضع هذا الغشاء إلى وجود 
غازات تنبعث من اللوح الفوتوغرافي» وهذه الغازات يجب أن تظل بعيدة 
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عن الهبط لکیلا تفسد عمله ککاشف كهربيء وتدفع الالکترونات 
المنسلخة من الهبط بواسطة مجال كهربي وتنفيذ مباشرة خلال الغشاء 


الرقیق نم تسقط على اللوح الفوتوغرايي مكونة الصورة. 


ويجري العمل الآن لابتکار نوع جدید من آلة التصویر 
الفوتوغرافي تسقط فيها الإلكترونات على سطح غير موصل بدلًا من 
لوح فوتوغرافي. فتشحن السطح بشحنة كهربية, بمكن إدراكها كهربيّاء 
واستخدامها لإحداث صورة على ستار تلیفزیون. وحينما يتم إتقان هذا 
النوع من آلة التصوير الفوتوغرافی واستخدامه مع التلسكوب «۲۰۰ 
بوصة» على مونت بالور فان المجموعة النانجة ستعادل في فاعليتها 
التلسكوب «۲۰۰۰ بوصة» مع استخدام طرق التصوير العادية. 


البكروسكوب الإلكتروني: 

یجعل الميكروسكوب الأشياء الصغيرة تبدو كبيرة وذلك بثني الضوء 
الصادر منهاء ولا كان الضوء يتألف من موجات ذات سعة محدودة فان 
ذلك يضع حدًا لقوة الميكروسكوب المكبرة» ولا يتسنى بوساطة 
الميكروسكوب إلا رؤية الأشياء التي تكون أكبر من موجات الضوء 
المستخدم, على أنه من الممكن رؤية الأشياء الأصغر من ذلك باستخدام 
أشعة» موجاهًا آقصر من موجات الضوءء ويتم ذلك. على سبيل الثال 
بوساطة الميكروسكوب الالکتروي الذي يستخدم أشعة المهبط بدلا من 
الضوء. 
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وشعاع الهبط عبارة عن تیار من الالکترونات. وکل الکترون 
عبارة عن جسيم» ولکن تبين أنه ینتقل کموجة وآن طول موجته آصغر 
من طول مجة الضوء وهذه القيقة تجعل من الیسور «رؤية» الأشياء 
بوساطة تيار من الالکترونات بدلا من الضوء إذ تمر الالکترونات خلال 
الجسم الراد رژیته على النحو الذي بر به الضوء خلال جسم شفاف. 
وينثني الضوء في الیکروسکوب العادي بوساطة العدسات. ویستخدم 
الیکروسکوب الإلكتروي عدسات أيضاء ولکن عدساته عبارة عن 
مغناطیسیات تنني أشعة الهبط بدفع المجالس الغناطيسي الذي يكتنفهاء 
وعندئذ تسقط الأشعة المنثنية على ستار متفلور جاعلة إياه يتألق» ومکونة 
بذلك صور مرئية عکن مشاهدقا خلال عينية» والميكروسكوب 
الالکتروین ذو قدرة تكبير مقدارها ۵ مرة. 


محطمات الذره: 


یشغل الفیزیانیون اليوم آنفسهم محاولین تخيل الصورة الداخلية لنواة 
الذرق وهم یکتشفون ما بداخل النواة بتهشيمهاء وهم یهشموفا باطلاق 
«قذائف» علیها ذات سرعة عالية ولقد وجدوا أن القذيفة الأنسب ما 
تکون هي البروتوون أو نواة امیدروجین. 

ویشکل البروتون قذيفة جيدة لأسباب عدة: ولا أن له مقبضا 
مکن أن يُمسك به, وهذا القبض ليس الا شحنته الكهربية» ونظرا 
لوجود هذه الشحنة فانه عکن دفعه بقوی كهربية» كما بمكن توجیهه 
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بقوی مغناطيسية» وثانیا لأنه ذو ثقل كاف لتحطم النویات التي يصيبها. 
ویبلغ ثقله في الواقع ۲۰۰۰ مرة قدر تقل الالکترون. ولذلك فان 
اصابته تکون آقوی من إصابة الالکترون الذي يسير بنفس السرعة. 


معجلات الجسيمات: 

ولتهشیم ذرة ما ينبغي إكساب الذرة سرعة عالية جداء وتکتسب 
القذيفة هذه السرعة بوساطة معجلات خاصة خر كة احسیمات و آبسط 
هذه العجلات هو العجل الطولي الذي عکن استخدامه لدفع 
الالکترونات أو البروتونات والعجل الطولي عبارة عن سلسلة من 
الأنابيب تفصلها نغرات. یستحدث في کل ثفرة منها مجال كهربي متغیر 
بوساطة دواثر کهربية تشبه الدواثر الوجودة في الراديو. وهذه الجالات 
ذات إيقاع منتظم متواقت مع حركة احسیمات في الأنابيب» ونتيجة 
لذلك فإن هذه الجسيمات تلج كل نغرة في الوقت الملائم لاكتسابما دفعة 
من امجال الكهربي السائد في الثغرق. وهكذا فان كل دفعة تعمل على 
ازدياد سرعة الجسيم وبذلك تتزايد سرعته بانتقاله من أنبوبة إلى أخرى» 
وتقاس الطاقة الناشئة في معجل ما بوحدات تسمى مليون - الکترون- 
فولت» على آن العجل الطون لا یستطیع الا تولید بضع ملیون - 
الکترون- فولت. 


وللحصول على طاقات أكبر يستخدم السیکلوترون. وتتکون 
المسافة التي يتحرك فيها الجسم الشحون في هذا الجهاز من قسمين کل 


104 


منهما على شکل اخرف (1 مفصولین بثغرق بینما یوجه جال مغناطيسي 
الجسم التحرك فيلف في دائرة, وفي کل مرة يعبر النغرة یتلقی دفعًا من 
جال مغناطيسى متغيرء وهذا الدفع يجعله يتحرك أسرع» ويعمل ازدياد 
السرعة على جعل حركة الجسم لولبية, ما يجعل الدائرة التي يسير فيها 
آوسع فأوسع المرة بعد الأخرى» ويعرض المسار الطويل عن السرعة 
المتزايدة. ولذلك فان الجسم يعود إلى النغرة ثانية في الوقت المناسب 
ليتلقى دفعًا جديدًا من امجال المتغيرء وهكذا فانه عندما يكتسب السرعة 
المنشودة بعد الدوران عدة مرات. يندفع إلى الهدف» وقد تصل طاقات 
السيكلوترون إلى ۳۰ مليون - إلكترون - فولت. أو 5 بلايين - 
إلكترون- فولت. ويشيد الآن معجل أكبر في معمل بروكهافن, وسيولد 
طاقة مقدارها ۲۰ بليون- إلكترون- فولت. 


وقد كان من الضروري» كي نصل إلى طاقة أعلى من ۰ مليون 
إلكترون - فولت. تغيير تصميم المعجلات, ففي السينكروترون يتحرك 
الجسيم في أنبوبة كعكية الشکل. ويدفع الجسم بوساطة مجال مغناطيسي 
متغير كما في السیکلوترون. ولكن إيقاع امجال یتغیر باستمرار كي يساير 
سرعة الجسم المتزايدة, ويولد أكبر سينكروترون في الولايات المتحدة 
طاقة مقدارها ۰۰۰ مليون - إلكترون - فولت. أو 5 بليون - 
الکترون- فولت. ويشيد الآن معجل أكبر في معمل بروكهافن وسيولد 
طاقة مقدارها ۰ بليون - إلكترون - فولت. 
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وهکذا فاننا نجد في معجلات حركة الجسيمات كنيرًا من آدوات 
العلم الأساسية جمعت معا في هيئة آلة معقدة جبارة, فالولدات الکهربية 
تولد قوة کهربية. والصمامات والکتفات تعمل في توافق لاحداث 
إيقاعات امجالات الكهربية وا مغناطيسية المتغيرة» والضخات المفرغة تفرغ 
الحيز الذي ستتحرك فيه ابسیمات. وتدفع المغناطيسات الكهربية 
الجسيم وتوجهه على طول رحلته الطويلة إلى ال هدف, وأثناء ذلك يقوم 
منظار الذبذبة الموجود على لوحة المراقبة باعلام الفيزيائي بصفة مستمرة 
ما يجري داخل الآلة. 
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الباب الثامن 
كثشافات الجسیمات 


یشتغل الفيزياني الیوم بجسیمات دقيقة على درجة من 
الصغر بحيث لا بمكن رژیتها أو الشعور با فجزینات 
افواء مثلا صغيرة جدًا بحيث لو وضع ۱۰۰ ملیون منها 
جنّا إلى جنب لکونت صفا طوله بوصة واحدة, ولا 
تزال هناك جسیمات آصغر في کل جزيء 


فإذا أردت أن تکون صفا طوله بوصة من نويات ذرية لاحتجت إلى 
۲ ١مليوئًا‏ منها. وعلی الرغم من هذه الحقيقة فان لدی الفيزياتي وسائل 
لمشاهدة جسیم مفرد من هذه احسیمات. فعنده آلات خاصة عکنه ما 
أن يكشف الجسيمات ويعدهاء بل وبمكنه أن بميز نوعًا عن آخر من هذه 
احسیمات. 


4و 


ضباب في مخبار: 

تحمل الإلكترونات والبروتونات شحنة كهربية» والذرات أو الجزيئات 
التي فقدت بعض إلكتروناتها أو اكتسبت إلكترونات إضافية تحمل شحنة 
أيضّاء وهي تعرف باسم الأيونات2 وجميع هذه الجسيمات المشحونة 
كهرييًا بمكن كشفها في غرفة ولسن السحابية. ويستفاد في هذه الغرفة 
بالطريقة التي يسلكها بخار الماء في اموای فاهواء بمكنه أن يتشرب بخار 
الماء کالاسفنج. ولكن هناك حدًا لكمية بخار الماء التي بمكن أن يحتفظ ها 
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فإذا احتفظ امواء بکل ما عکنه من بخار الماء نقول انه مشبع ویتوقف 
مقدار ما عکن أن يحتفظ به امواء على درجة حرارته وضغطه. فافواء ذو 
الضغط المنخفض مغلا لا عکنه أن يحمل كمية من بخار الاء کاهواء ذي 
الضغط الأعلى. وإذا كان امواء مشبعًا وانخفض ضغطه فجأة أصبح به 
بخار ماء أكثر ما بحتمله, والبخار الزائد يجنح إلى الخروج من اهواء ولكنه 
يحتاج إلى مكان يحل به فإذا كان المواء به غبار فان البخار يتجمع حول 
جسيمات الغبار ويصير كل جسيم من الغبار مرکزا لنقطة صغيرة من 
الماءء وتكون نقط الاء السابحة في افواء ضبابا أو سحابًاء أما إذا كان 
الهواء نقیّا فان بخار الماء الزائد لا يجد مكانًا يحل به. فيكون الهواء عندئذ 
فوق الشبع. ومعنى ذلك أنه يحتوي على ماء أكثر من المعدل العادي, 
ويتكائف بخار الماء الزائد من الهواء فوق الشبع في أول فرصة تسنح له. 
وتتأتى عنده الفرصة عندما تدخل أية جسيمات من الغبار في افوای 


وتكون بمنابة مراكز تتکون حوها قطيرات الماء. 


والغرفة السحابية عبارة عن مخبار يحتوي على هواء مشبع ببخار 
الا للمخبار مکبس. فإذا سحب المكبس إلى الخارج أفسح المكان 
للهواء احبوس فيمتد فيه فيقل ضغط افواء ويصير الحواء فوق مشبع. 
فإذا ما دخلت المخبار إحدى الجسيمات المشحونة كهربيًا اندفعت خلال 
زحمة جزيئات المواء واصطدمت با يصادفها في طريقها من هذه الجريئات 
فتطلق إلكترونات من بعضهاء ونتيجة لذلك یصبح مسارها منثورا 
بالإلكترونات والایونات. وكلها دقائق مشحونة کهربیا. وتعمل هذه 
الدقائق المشحونة عمل الغبار في الهواءء فهي تجذب جار الماء الزائد في 
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اهواء» وتقوم مقام مراکز تتکون حو ضا قطيرات الای وبذا يكون مسار 
الدقيقة التي دخلت الخبار مبيئًا خط من الضباط أو السحاب الذي بمكن 


الدقيقة. 


بدء السيل الجارف: 

إن سقوط حجر واحد وتدحرجه على جبل يمكن أن يكون بداية لافيار 
جارف فان الحجر يبدأ أولًا باصابة حجر آخر يصادفه فيدفعه معه إلى 
أسفل المنحدر» ويصبح هناك حجران متدحرجان. فإذا أصاب كل منهما 
حجوا آخر أصبحت اخجارة آربعق وهكذا بزبح کل حجر متحرك 
حجارة آخری. وسرعان ما يزداد عدد الحجار النز لقة زيادة كبيرة. 


وعلی هذا النوال عکن أن تبدأ دقيقة واحدق مشحونة کهربیا 
سیلا جارفا من الدقائق, وهذا ما يحدث في عداد جیجر. والجزء الرئيسي 
من العداد عبارة عن آنبوبة معدنية هلوءة بغاز ويخترقها سلك بطوضا 
ويتوسطهاء وبمرر تیار ذو ضغط عال بين جدران الأنبوبة والسلك 
الو جود بداخلهاء فبسبب هذا الضغط یکون داخل الأنبوبة قوی كهربية 
شدیدق فاذا دخلت الأنبوبة إحدى الدقائق الشحونة کهربیّا فان تلك 
القوی الكهربية تدفعها و تجعلها تتحرك بسرعة فائقق كما بحدث بالضبط 
في سقوط حجر مترلق على سطح منحدر بتأثير الجاذبية الأرضية. 
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وتصطدم الدقيقة آنناء حرکتها السريعة بجزینات الغاز الوجود. 
وتنتج عن ذلك دقائق جديدة مشحونة في کل مرة تطلق فیها تلك 
الدقيقة إلكترونات من أحد الجزيئات» وهكذا تلتقط القوى الكهربية 
الدقائق المشحونة حديثا وتدفعها أيضاء وتستمر الاصطدامات أكثر فأكثر 
وينتج عنها استمرار زيادة الدقائق المشحونة, فبهذه الكيفية تكون دقيقة 
واحدة مدفوعة بضغط كهري سببًا في بداية سيل جارف من الدقائق, هذا 
السيل الجارف هو تیار كهربي على درجة من القوة تكفي لإحداث دقات 
في مكبر صوت أو تسجيل على جهاز للعد, وعندما تدخل الأنبوبة دقائق 
أكثر يسبب كل منها دفعة من التيار بالأنبوبة ويكون عدد دفعات التيار 
وسيلة لعد الدقائق. 


فقافيع وومضات نيرة: 

حينما يسخن سائل ترتفع درجة حرارته حتى تصل إلى نقطة الغلیان 
وتتكون في السائل فقاقيع غازية ثم ترتفع إلى سطحه على أنه إذا كان 
الإناء الموجود به السائل نظیفا وأملس الجدران وكان السائل نقيًا جذا 
فقد تزيد درجة حرارته على درجة غليان دون تكوين أية فقاقیع وعندئذ 
يكون السائل فوق السخن, وإذا دخلت دقيقة مشحونة سائلا فوق 
مسخن فإها تعمل بمنابة مر كز تتکون حوله فقاعة, كما حدث بالضبط في 
المواء فوق الشبع إذا كانت الدقيقة مرکزا لنقطة ماء حولماء وعلى 
ذلك تعلن الدقائق الدخيلة في السائل عن وجودها بالفقاقيع التي تتكون 
حوهاء والآلة التي تستخدم بذه الكيفية السائل فوق المسخن ككشاف 
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للدقائق تسمی «خز انة الفقافیع». وف آلة آخری تعرف باسم «عداد 
الومضات» تنبیح الدقائق عن وجودها باحداث ومیض من الضوی إذ 
تسقط الدقائق الشحونة على فصفر و کل صدمة يتلقاها الفصفر عله 
یرسل وميضًا ضنیلا من الضوء یظل هنيهة تقل عن جزء من ملیون جزء 
من الثانية» وتلتقط آنبوبة الضاعف الضوئي ومیض الضوی وتستجیب 
هذا الومیض بفیض من تيار کهریی ویستطیع عداد الومضات أن يعد 
عدد مرات الومیض لغاية ۱۰۰ ملیون ومضة ضوء كل ثانية» فهو آسر ع 
من عداد جیجر مائة مرة. 


تشغيل الفرامل: 

إذا شغل سائق سیارة مسرعة فراملهاء فان السیارة ستتوقف لاعافتها عن 
السير وانزلاقها. وستترك أثرًا على الطریق, ویکون طول هذا الأثر دلي 
على مقدار طاقة حركة السیارق حيث انه كلما زادت طاقتها «المتسببة 
عن سرعتها و کتلتها». زاد طول المسافة اللازمة لانزلاقها حق تقف» 
وبمكن استخدام دليل ماثل لقياس طاقة دقيقة مسرعةء وبذلك يمكن 
الكشف عن ذاتية الدقيقة. فإذا سقطت الدقيقة على مستحلب 
فوتوغرافي فإها تصطدم بالجزيئات الموجودة فيه وتطرد منه إلكترونات, 
وتعمل هذه الاصطدامات عمل الفرامل لإيقاف الدقيقة. فتترك الدقيقة 
أثناء ذلك أثرها في المستحلب الفوتوغرانی إذ تفصل تلك الاصطدامات 
بعض الفضة من مركب الفضة الحساس الموجود في الستحلب. وبعملية 
الإظهار على اللوح الفوتوغرافي يمكن رؤية الأثر» ويكون طوله دلي 
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لقیاس طاقة الدقيقة التي أحدثته» والستحلبات الفوتوغرافية مفيدة بصفة 
خاصة لالتقاط الأشعة الكونية والتعرف علیها. وهي عبارة عن دقائق 
نووية تتساقط إلى جو الأرض من الفضاء اخارجي, والستحلب الستعمل 
في أبحاث الأشعة الكونية یکون سکه ۱۰۰ ضعف سمك الستحلب 
الستخدم في الشریط الفوتوغرافي العادي. وهذا السمك الکبیر لازم 
لضمان وقوف الأشعة الكونية السريعة الحركة في الستحلب بدلا من 
جر د نفاذها خلاله. 

وأهم ما یلفت النظر من تلك الآثار ما يحدث منها عند تفجير 
الذرات. فذرة الرادیوم التفجرق مثلاه تنطلق منها هس دقائق آلفا. کل 
منها هي نواة افیلیوم. وتترك کل دقيقة آلفا آثرها عند ترکها مکان 
الانفجار» فیحدث الانفجار شکل نجمة ذات حمسة فروع في الستحلب. 
ویسمیها الفیزیانیون نجمة ألفاء واذا دخلت آشعة کونية مستحلبا 
فوتوغرافيًا فافا تحدث أيضًا إصابة مباشرة لنواة في الستحلب فتهشمها 
ویکون الحشيم التطایر من النواة نجمة كذلك. 


وقد لعب الزیج الفوتوغرايي دورا مهما في اکتشاف دقانق 
جدیدق وعلی سبیل النال: تنباً الفیزیائیون حدیثا من عملياقم الحسابية 
بوجوب وجود مضاد البروتون. وهو دقيقة حجمها وکتلتها کالپروتون 
ولکنها مشحونة شحنة سالبة بدلًا من الوجب وقد تحققت صحة هذه 
النبوءة عندما کشف عن ذاتية مضاد البروتون ما رسمه من آثر في 
الستحلب الفوتوغرافي. 
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معامل طائرة: 

بعد دخول الأشعة الكونية جو الأرض تخفض سرعتها اصطداماقا مع 
جزيئات اهواء ولذا تكون أبطأ في حركتها وقتئذ حتى تصل سطح 
الأرض» بل قد توقف هذه الاصطدامات بعضهاء وإذا أحدث اصطدام 
منها إصابة مباشرة لنواة فقد تتحطم النواة وتلحق الأجزاء المتطايرة منها 
بتيار الدقائق المنهمرة على الأرض. ولذا فان الدقائق التي تصل سطح 
الأرض لا تعطي صورة صحيحة للأشعة الکونية. كما كانت عليه عند 
بدء دخوها جو الكرة الأرضية» وللحصول على تلك الصورة يكون من 
الضروري التقاط الأشعة الكونية في طبقة عالية من افواء قبل أن 
يصادفها ويعترضها الكثير من جزيئات الهواء. ويتم ذلك بوساطة 
كشافات الدقائق التي يبعث ها العلماء إلى تلك الطبقة في صاروخ أو 
منطاد. 


وقد صعدت الصواريخ عالية تحمل معها غرفا سحابية» كما حملت 
المناطيد معها الألواح الفوتوغرافية إلى ارتفاع ۲۰ میلا فوق سطح 
الأرض» وعند رجوع الناطيد للأرض تسترد منه الألواح» وبعد عملية 
إظهارها تفحص تحت الیکروسکوب للبحث عن آثار الأشعة الكونية 
فیها. وأحسن مناظر للاشعة الكونية بمكن الحصول عليها في الأقمار التي 
تُطلق من الأرض وتحمل معها آلات القياس إلى مئات الأميال فوق سطح 
الأرض» وهي ترسل إلى الأرض مشاهداقا بالراديو. 
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نيوترونات كاشفة: 

لیس للنیترون شحنة كهربية» ولذا فانه لا کن کشفه أو مراقبته بنفس 
الطريقة التي نتبع مع الدقائق الشحونة كهربيًاء ولکون اللنیترون غير 
مشحون كهربيًا نجده. منلاء لا يحدث خیطا قاتا في الغرفة السحابية أو 
أثرًا آسود في الستحلب الفوتوغرای على أنه عکنه أن يجعل بلورات 
الفصفر تبعث بومضات ضوئية. ولذلك يستطيع عداد الومضات التعرف 
عليه. 


مه 


وحینما تنفجر ذرة یورانیوم في مفاعل نووي فاها تطلق بعض 
النیوترونات. وبذا يكون المفاعل عند تشغيله منبعا للنیوترونات 
وتساب النیوترونات خلال قوب في الفاعل بعدة سرعات مختلفة, وقد 
تصل طاقة نیوترون بطيء الحركة إلى درجة من الانخفاض قدرها جزء من 
عشرة آلاف جزء من الکترون - فولت. آما آسرع النیوترونات فيصل 
مدی ما به من الطاقة إلى عشرة ملاین الکترون - فولت. ولقیاس هذه 
الطاقات وعدد النیترونات في كل مستوی من الطاقة یستخدم الفیزیانیون 
عداد الومضات مصحوبا بالة خاصة تعرف باسم «الشطر السریع». 
وهو عبارة عن قرص معدب به حزوز حفورة فیه. ويدار القرص في مسار 
حزمة من النيوترونات بحيث يسمح فقط بمرور النيترونات عندما يكون 
أحد الحروز في طريق الحزمة. ونتيجة لذلك تشطر الحزمة إلى ومضات. 
وعندما يدور المشطر بأقصى سرعة له فإنه يسمح بمرور ألف ومضة كل 
ثانية» وتقطع الومضة مائة قدم بعد مرورها خلال المشطر وقبل وصوها 
إلى عداد الومضات. وتتنائر نيوترونات الومضة آثناء قطع هذه المسافة 
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وذلك لأن النیوترونات الأسرع تکون في القدمة بینما تکون النیوترونات 
الأبطأ في المؤخرة, وبذا لا تصل النیوترونات جميعها إلى عداد الومضات 
في وقت واحد. وبذه الحقيقة یکون من الیسور التمییز بين السربع من 
النيوترونات والبطيء منهاء وبدلا من استخدام داثرة كهربية واحدة للعد 
پستخدم بالعداد مائة منها موصلة بعضها ببعض بحطافات حت تستطیع 
أن تعمل واحدة بعد الأخرى مباشرة وفي تتابع سريع» فیعد العداد الأول 
ومضات الضوء الصادرة من النیوترونات التي تصل في القدمة. وهي 
بالطبع أسرع النیوترونات ویعد العداد الأخير الومضات الصادرة من 
أبطأ النيترونات» ومذه الكيفية یکون من الیسور اخصول على حصر 
لعدد اللیترونات في خدمة النیترون مفصلة حسب سرعاقا. 


النيوترون كاداة: 

إن النيترون موضوع مهم للدراسة لأنه لبنة في بناء الكون» ولكنه أداة 
أيضًا تستخدم لدراسة أشياء آخری. وهو مفيد بصفة خاصة في دراسة 
داخل نوبات الذرات. فهو لا يتنافر مع النواة. كما يحدث في حالة 
البروتون وذلك لعدم وجود شحنة كهربية بالنیترون. ولذا يستطيع 
النيترون التسلل إلى النواة ودخوهاء وينساب النيترون كموجة يتوقف 
طوها على السرعة, ويإيجاد طول الوجة التي يدخل با النيترون نواة 
بأيسر ما يمكن, يحصل بذلك عالم الطبيعة النووية على مفاتيح ترتيب 
الدقائق داخل النواة. 
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والنیترون هو مغناطیس صغير أيضاء إذ أنه حينما تمر حزمة 
نيترونات خلال بلورة فان الحزمة تنشني بالكيفية التي تنشني ها حزمة 


ويتوقف مقدار الانناء على كيفية تأثير مغناطيس النيترون 
الصغير في ذرات البلورق فهو بذلك يعطينا مفاتيح للتكوين الغناطيسي 
للبلورة وبالاستعانة بالنيترون أمكن رجال العلم اليوم أن يسبروا غور 
أسرار الطبيعة بطريقة أكثر عمقا ما كان ميسورًا شم قبل اكتشاف 
النيترون. 
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الباب الماسع 
القیاسات الاساسية على أسلوب جدید 


إن ازدهار العلم قد فتح آمام عیوننا عالا أكثر اتساعاء 
فنحن نفحص الآن عما في الفضاء إلى مسافات آبعد 
فابعد من ذي قبل. وذلك لدراسة جوم بعيدة عنا إلى 
درجة أن ضوءها یستغرق ملايين السنین ليصل إليناء 


ويزداد تعمقنا في الفحص عن الأشياء عند اختيارنا للجزيئات في مادة, 
والذرات في تلك اجزینات» والدقائق الأصغر التي تتألف منها الذرات, 
في هذا العالم الشاسع بما فيه من الأشياء الكبيرة والبعيدة أو الأشياء 
الصغيرة وغير المرئية» لا يزال من الضروري عمل قياسات للكتلة 
والسافة والزمن. ولكن لابد من عمل هذه القياسات بطريقة جدیدق 
فاننا لا نستطيع وزن ذرة بوضعها في كفة میزان. ولا نستطيع قياس بعدنا 
عن نجم ما بوساطة شريط من الصلب. كما أننا لا نستطيع قياس فترات 
زمنية تبلغ من الصغر جزءا من مليون من الثانية باستخدام ساعة ذات 
بندول بطيء الحركة. وإنما ثمة طرق لإجراء هذه القياسات» وذلك 
بالاستعانة ببعض أدوات العلم الحديثة. 


ابعاد ذرة عن مسارها: 
وني احدی الطرق التي تستخدم لقیاس كتلة ذرق نبدأ بتحريك الذرق ثم 
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نعمل على إخراجها من مسارها وذلك بدفعة جانبية جعلها تتحرف. 
ولکن كلما زاد ثقل الذرة قل مقدار احرافها. وعلی ذلك یکون مدی 
نحرافها عاملا لقیاس کتلتها. وتسمی الآلة التي تقوم هذا النوع من 
القياس «سبکترومتر الکتلة». وهي تشتغل على ثلاث خطوات. في 
الخطوة الأولى تسلخ (لکترونات من الذرات الطلوب قیاسها. ويجري 
ذلك یادخال بعض الذرات في آنبوبة تفربغ. حيث یطلق علیها 
الکترونات سريعة الحركة ينتج عن اصطداماقا بالذرات طرد الکترونات 
منها. وتحويلها إلى آیونات تحمل شحنة کهربيق. وفي الخطوة الثانية 
تستخدم الشحنة التي على الأيونات کمقبض سك به الأيونات لدفعها. 
فتمر الایونات في فتحات بألواح یوجد بینها جال كهربي» وتزثر القوی 
الكهربية على شحنة الأيونات وتدفعها إلى الأمام وتزید سرعتها تدریجیا 
وني الخطوة النالنة تمر الأيونات المتحركة بين قطي مغناطیس. وهنا تؤثر 
القوى المغناطيسية فيما يحيط بالشحنة المتحركة من مغناطيسية فتدفع 
جانبًا الأيونات السريعة الحركة فتجعلها تنحرف عن مسارهاء وأخيرًا 
بلتقط الأيونات لوح فوتوغرافي أو أي كشاف جسيمات آخر. 


كيميانيات توامية: 

یتوقف السلوك الكيميائي لذرة على عدد البروتونات في نواقا. فمسلك 
الميدروجين, مثلا. هو نتيجة لاحتواء نواته على ثمانية بروتونات» على أنه 
قد تحتوي نواة على نيوترونات أيضّاء بالإضافة إلى البروتونات فتزید 
النيوترونات من كتلة الذرةء ولكنها لا تؤثر في ظواهرها الكيميائية. 
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ونتيجة لذلك قد توجد عدة ذرات مختلفة في کتلتها ولکنها مشتركة في 
سلوکها الكيميائي. فهي توائم كيميائية وتعرف باسم النظاثی 
والأكسجين العادي هو مخلوط من نظيرين» وتحتوي النواة في أحدهما على 
۸ بروتونات و۸ نيوترونات أو ١6‏ دقبقة في مجموعهاء وتزن قدر وزن 
البروتون ١‏ مرق ويرجع إليها باسم أكسجين ۱۹ وفي نواة النظير 
الآخر ۸ بروتونات و١١‏ نيوترونات أو ۱۸ دقيقة جيعهاء وتزن قدر 
وزن البروتون ۱۸ مرة ويرجع إليها باسم أكسجين -۱۸ ويوجد في 
الأكسجين العادى من أكسجين - ۱۸ جزء واحد فقط في كل ۵۰۰ 
جزء» وکل ما بقي هو أكسجين-5١.‏ 


ولایجاد مقدار كل نظیر في مخلوط من نظاثر یکون من الضروري 
فصلها بعضها عن بعض. وهذا يخلق مشكلة خاصة, لأن نظاثر العنصر 
الواحد لا بمكن فصلها بالطرق الكيميائية لکوفا توائم كيميائية فلا 
نستطیع أن نفرق بينها بسلوکها الكيميائي, إلا أن کتلها مختلفة» فیمکن 
فصلها في سبکترومتر الکتلة. وذلك أن نغذي سبکترومتر الكتلة 
عخلوط من النظاتر يحول إلى آیونات ویدفع إلى الامام ثم یدفع دفعة 
جانبية» فیکون انحراف النظاثر الأثقل آقل من انحراف النظاثر الأخف. 
وتتناثر حزمة الأيونات التحرکة. وتکون الذرات الأثقل في جانب 
والذرات الأخف في اجانب الآخر. ومتی فصلت الذرات آمکن عدها 
منفصلة و آخذ احصاء للنظائر. 
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ویکون احصاء النظاثر في الغالب مفتاحا معلومات آخری» 
فتعداد النظاثر المأخوذ بسبکترومتر الكتلةء مثلا یساعدنا على إيجاد عمر 
الأرض ومعرفة مدی سخونة الحيط منذ ملايين السنين, ونجد مفتاحا لعمر 
الأرض في كمية الیورانیوم والثوريوم والرصاص الوجود في الصخور 
فاليورانيوم والثوريوم عنصران مشعان تنفجر بعض ذراهما تلقائيا 
وتتحول إلى رصاص. وبمرور الزمن تنفجر منها كميات آکثر فأكثر» حتی 
آننا نجد الرصاص مختلطًا باليورانيوه والئوربوم بكميات آخذة في الازدياد 
تبعا لذلك. ويتكون من يورانيوم - ۲۳۸ رصاص - ۲۰۰ ومن 
یورانیوم-۲۳۵ يتكون رصاص -۲۰۷. أما الثوريوم فيتكون منه 
رصاص - ,۲۱۰ . 


ومعدل تكوين نظائر الرصاص هذه معروف. فاذا عرفنا مقدار 
كل من النظائر في مخلوط من مدة العناصر أمكننا حساب الزمن الذي 
استغرقته من الذرات المتفجرة لتكوين تلك النظائرء ومن آمنال هذه 
القياسات أمكن الاستدلال على أن عمر الأرض يبلغ خمسة بلايين من 
السنين على الأقل. 

وأما مفتاح معرفة درجة حرارة البحار القديمة فانا نجده في 
حارات الحيوانات التحجرة. وتتكون الحارات من مركب يحتوي على 
أكسجين وعناصر أخرى امتصتها أسماك المحارات من الماء الذي عاشت 


فيه. 


4و 
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والأكسجين هو بالطبع مخلوط من أكسجين -۱۸ وأكسجين - 
۲ ولقد وجد العلماء أن نسبة النظائر في المخلوط تتوقف على درجة 
سخونة الماء في وقت تكوين امارق. فأمكنهم قياس درجة حرارة احیط 
الذي عاشت فيه الحارة. وذلك بکشط عينة من محارة حفرية وفحصها 
بوساطة سبكترومتر الكتلة. 


نجوم وامضة: 

إن أهم مفتاح لقياس بعد نجم هو مقدار شدة الضوء الذي يصلنا منه 
فكلما كان النجم آبعد ضعف ما يصلنا من ضوئه ومع ذلك يجب نعلم 
او لاستخدام هذا المفتاح. مقدار الضوء عند بدء صدوره من النجم. 
فحینما یظهر نجم أضعف ضوءا من نجم آخر فان ذلك قد يرجع سببه إلى 
کونه آبعد من النجم الآخر أو کونه يرسل في الواقع ضوءا أقل ما يرسله 
النجم الا کثر لعائًاء وقد جرب الفلکیون طرقا كثيرة للکشف عن 
اللمعان اقيقي لنجم ما وتعتمد احدی هذه الطرق على حقيقة کون 
بعض النجوم يتغير لعافا باستمرار بحيث تومض بإيقاع ثابت. ويوجد 
الکثیر من هذه النجوم الوامضة على مقربة من اجرات العروفة باسم 
سحب مجلان. وقد قام الفلکیون بدراسة هذه النجوم الوامضة في تلك 
الأفلاك فوجدوا أن إيقاعها بتوقف على مقدار لعافا الحقيقيي, ولذا فافم 
پقیسون اليوم إيقاع الضوء المتغير لنجم كلما شاهدوه یومض. ومن هذا 
الایقا ع یو جدوں مقادير لمعانه الحقيقي, وعقارنة مقدار لمعانه الحقيقى 
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عقدار ما یظهر هم من ضوء باهت یستطیعون حساب بعد النجم. 


ساعة ذرية: 

إننا نقیس زمتا بالوازنة بينه وبين فترة من الزمن بايقاع شيء ما یتکرر 
حدوثه بانتظام. فللمدد الطويلة منلا نحسب عدد السنين باستخدام إيقاع 
تغير الفصول. وللمدد الأقصر نحسب عدد الأيام باستخدام إيقاع دوران 
الأرض حول و رها ولدد أخرى أقصر من ذلك عسب عدد الدقائق 
أو الثواین من إيقاع الأجزاء المتحركة في ساعة, أما قياس فترات أقصر ما 
تقدم فيستلزم أن يكون لدينا إيقاع أسرع كنثيرًا لنقارن بينه وبين تلك 
الفترات. ويوجد مغل هذا الإيقاع السريع في الدوائر الكهربية وفي 
الجزيئات والذرات. 


وثمة نوع من الساعات الحديثة يجمع بين إيقاع الدوائر الكهربية 
وإيقاع الجزيئات المتذبذبة» في بلورات الکوارتز تكون جزيئاته مرتبة في 
فط منتظم, فاذا دفعت الجزيئات بمجال كهربي فإنها تبدأ اهتزازها يايقاع 
منتظم. وإذا وضعت بلورة الكوارتز كجزء من دائرة كهربية يمر با تیار 
جيئة وذهابا. فان إيقاع البلورة يمكن استخدامه لتنظيم إيقاع 
التیار.ویصبح مغل هذا التيار المتبدل والتنظم الإيقاع ساعة غاية في الدقة, 
وقد زاد من دقة هذه الساعة حدیثا اضافة منظم آخر مکون من جزیئات 
نشادر متذبذبت ان جزيء الدشادر يتألف من ثلاث ذرات من 


الميدرو جين متحدة مع ذرة واحدة من النیتروجین» وتکون ذر ات 
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افیدروجین متحدة مع ذرة واحدة من النیتروجین» وتکون ذرات 
الميدروجين الثلائة شکل مثلث وتقع ذرة النیتروجین في (حدی جهتي 
النلث. وبذا تکون الذرات الاربعة معا شکل هرم. ومع ذلك فان ذرة 
النیتروجین تتذبذب من آحد جانبي الثلث إلى الجانب الآخر اذا ذفعت 
بتأثیر کهريي وتستمر في تذبذها إيابًا وذهابًا يايقاع منتظم وهي تر 
۰ ملیون ذبذبة في کل انية. ویستخدم هذا الإيقاع السریع 
لتنظيم حركة الساعة بالكيفية الآتية: أولًا يجعل تیار كهربي بتذبذب. 
وینظم ذاك بوضع بلورة كوارتز في الدائرة» تدسق الدائرة الكهربية بحيث 
يكون الإيقاع قريبًا جدا من إقاع جزيء اللشادر. ثم يصحح الإيقاع 
عطاقته بالإيقاع الفعلى لحزئيات النشادر المتذبذبة, فيحدث التيار المتردد, 
وجات رادیو. وترسل هذه الوجات إلى خزانة تحتوي على غاز النشادر» 
فاذا طابق إيقاع الوجات الايقاع الطبيعي جزینات النشادر آخذت 
احزینات في التذبذب حاملة معها موجات الرادیو آثناء ذلكث ونتيجة 
لذلك لا تصل أبدًا بالوجات إلى اجانب الآخر من الخزانةء آما إذا كانت 
الوجات ذات إيقاع خاطی فان الجزيئات لا تحملها معها بل تمر رأسًا 
وتصل للجانب الآخر, وهنا تدفع الوجات داثرة كهربية إلى العمل تغير 
ما إيقاع التيار التردد. وذلك لتصحیح الخطأ. وتکون الساعة الوجهة 
بجزینات النشادر مضبوطة إلى جزءین من بلیون» ومن المکن استخدام 
مثل هذه الساعة الدقيقة حتى لقباس التغیرات التي تحدث في الایقا ع 
التوقيتي لدوران الأرض. 
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«أ» 

إدیسون» توماس DEDE‏ 
آسلسکوب V ive‏ ۱ 
أشعة الهبط 0 80 ١١8‏ 
أشعة كونية O r‏ ۱۹ 
أشعة ‏ «رنتجن» ..... NY‏ 414۰ 
إصبع TONY Saco‏ 
أكسجين TT eae‏ ۰:۵۲ ۱۷۷ 
آلة تسطير لوم ماسوو مو ا ۱۱۱۲ 
آلة تصوير فوتوغرافي ١١5‏ 
آلة کهر و ستاتيكية ۱ 
ألتيمتر «مقیاس الارتفا ع» ۱ 
الفا» دقائق 1 ET‏ 

VEE Ea جمة‎ 


الکتروی: عقل E e‏ 
میکروسکوب موا مووي ۵ ۱۱۵۰۵ 
أنبوبة صور و ا EOE‏ 
تقريغ الکنف 3 


أنبيق «جهاز تقطير» TOO‏ 


آنیمومتر «مقیاس سرعة الریح» ۱ 
أورستد a‏ ا 
إيدروجين هيدروجين 817 1 اف و مر 9 
إيقاع كس اوه سو ۲ ۳۹۱۳ ۲۱ 
ایو نات ا سو معن وم سوه مو و او و EV‏ 
«ب» 

بو دة CANCE ESRA‏ 
بارومتر زئبقي E‏ 
باسكال 1111 0 ۱ 
بروتوزوا «وحيدة الخلية» و E‏ 
بروتون ......... ث6 "همه ۲ ۱-۷ 
مضاد ا ال TT‏ 
بروتین ان 0 ۳ ۲۱۱۶ 
بریستلی ی ۱ ۱ 
بطارية الو العو و ومو وی FO‏ 

بندول ا 

أفقي ستوونه ركه عدو وس بوبه اول رمو ۶۱ 

جاذبية Ee‏ ا 
فو کلت e‏ ۱۰۱ 


E بویل‎ 

بیفاترون 1[ 1[ [ز[1[ 1[ [ [ اا 
«رت» 

تحليل كهربي ل الو ل ۵ 

تداخل موجات الضوء E reed‏ 

ترمو متر اتاج امه سدم ا n‏ 

تسوت 0 1[ 1 ی 


تلسكوب عاكس 00 
: ب کلسر ب زد زد د13 0 00 
تلسکوب مونت بالمر ........ ١٠١5 AY‏ 
تلسکوب یر کس ۱ 
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K2 
جاذبية أرضية‎ 


«أ» 
ادیسون. توماس مو ونع بوره و اه عو N‏ 
أسلسكوب معو وا الو وي OTT TV‏ 
أشعة المهبط 9۹ 
أشعة كونية TENT eee‏ 
أشعة 26 «رنتجن» ٩ ۷ ۲ ۲ ose‏ 
إصبع و العامة امو O‏ 1 
أكسجين COV CV sees‏ كفا 
ال تسطير N I‏ 
آلة تصوير فوتوغرانی ١5 ۵ Cone‏ 
آلة كهروستاتيكية E‏ 
ألتيمتر «مقياس الارتفا ع» Gi as‏ 
الفاء دقائق ا ل ل ۱ 
جمة 1 


تقريغ الکتف بن0 0000 ٩۱‏ 


+ 


آنبیق «جهاز نقطیر» م ۱ 
آنیمومتر «مقياس سرعة الریح» ۳ 
آورستد و 
ایدرو جین هيدروجين So‏ 
إيقاع اا مادم و و ۵۱۵ ۲ 
ایو نات فاع عن اندي سا امنا BANS‏ ۲۳۱۱ 
«ب» 
بودة CMTE lS E MESA‏ 
بارومتر زثبقي جمظم انس افع سه 
باسکال TT‏ 
بروتوزوا «وحيدة الخلية» NN ai‏ 
بروتون ........... ۱ ۵ ۲ ۱۱۵۵ ۵۱ ۲۱۷ 
مضاد ا TT‏ 
بروتين a‏ 0 
بريستلي ومو و يي ا 
بطارية نه ا SERS‏ 98 
بندول اا ا 
أفقي ae‏ و ابطر Ee‏ 
جاذبية 0 O‏ 
فو كلت ا 


CC O بویل‎ 

بیفاتر ون 00 ٩‏ 
«رت» 

محلیل كهربي 3 

تداخل موجات الضوء NESS‏ 

ترمو متر ل 0 

تسوت ا 


تلسکوب عاکس aa‏ ۱ 
. ب کلسر ا ۱ 
تلسكوب مونت بالمر ۰ ١٠١5 AY‏ 
تلشتکوانبه ير کش N Tatas‏ 
توريشلي CT RT‏ 
«رت» 
ثلاجة كهربائية CA e‏ 
ثلج» صندوق Cs‏ 
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جاذبية أرضية ۲ 
جانسکي ۱ ۱۳۲ 
جبل» جذر ا و ET‏ 
جبهة الموجة a‏ ۱ 
جزيء ی 
جسیمات A bE‏ 
معجل رت وه ۳ ۱۰۱۳۲۰ 
کشاف 1 
جلبرت, ول ا اا 
جهاز على OE OAR‏ 
جو. ضغط جوي 21 
جیجر. عداد EYETV eet‏ 
جيدي» مضخة تفريغ COs‏ 
«ح» 
حامض Sl‏ 
حامض آميني Nba eae‏ 
حرارة E‏ 
درجة ا و م ۱۲ ۲ 
كمية ل ا ا SN‏ 


هام ماري بك طخو و ماه هساو هس کی نود ۳۱۲ 

FO OREO هام مائي‎ 

حبود. محزوز esd‏ الو كام 
«خ» 

خزانة الفقاقیع SSG‏ ۲۱۰۱ 

O e خل‎ 

خلية كهروضوئية ۰ تم لاءى ١٠١5‏ 
«د» 

دقائق. آثار ون CY RS‏ 

دقائق ألفا 1 0 TT‏ 

دم دورة ل :1۱ 

دي فوست QA 1 eS‏ 
«ذ» 

ذراع مكب وقد ساو الوا واو NV‏ 

ذرة و IEEE‏ 


VVE CET AVY حطم ا ول‎ 
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راحة اليد ا ا a‏ 
رادیو. صمام اوح ا الخو AS‏ 
فلك ا E‏ 
مستقبل م ا TS‏ 
رنتجين » أشعة 0000 E‏ 
ريح» سرعة O‏ 
«ز» 
زلزال » موجات سس ۱ 1۱۳ 
زمن. قياس اا 
«س» 
ساعة ذرية و و 2 
ساعة خمسية ی 
ساعة مائية RS‏ ا 
سائل: فوق المسخن 00000000 
سبکتر وهتر Na‏ 
الكتلة ل ل TE‏ 


سعر ا ا 
سكروترون ا ل اا 
سيكلوترون EG Vasa‏ 
سيمسو جر اف ا ل د 
«ش» 
شبر A‏ ۱ 
شبكة ا 
شبيكة 1ذ1[ذ1 1[ [ز [ 1 0 
شريط فوتوغرافي 010700170170101 
شريط قياس ا 5 
شعاع ضوئي LON EOE‏ 
شعاع مهبط O O o‏ 
شعيرات SESE E‏ 1۲۲ 
شفرة سكين عام لوزت وام ار لا E‏ 
شيئية ا ل E o‏ 
«ص» 
صمام راديو مسو ا او ا ماده لوي ۲۱۲ 
صوت ال ی 


«ض» 
ضوء TG O ay‏ 
انكسار 0001 0 0 
شعاع طم و ع ع ا و ا ل ا ل اف ا ا ۱ 
عداد ضوئي ل اه نو تمد او و ووو ۱۲( 
مضاعف AV alee as‏ 
موجات خم موه اده هه ۲۱۷۰ 
«ط» 
طاقة r EO‏ 
طحالب 1111 1 1[ ی ۱۰ 
طيف A ET‏ 
«ظ» 
ظل ل ا و 
«ع» 
عداد جیجر TE ae‏ ا 
عجلة الانفلات 0010121 ۱۰ 


حدبة ا ا ل ی 
حرقة E‏ ۱ 
مكبرة ۱۱۱۵ 
عقول إلكترونية ساراس بمب اس ا 
علم الأجنة ی ۱۱۱ 
عنصر FOO EET YT SSE‏ 
عين اناو م نانب تحص VE SAO E ASE‏ 
صناعية san‏ 1 
كهربية الور 
عينية ی ی 1 
«غ» 
غاز E‏ 
غالیلیو «جالیلیو» ۲ 
غرفة سحابية VV Ceo‏ 
غلاف «الأرض» 00113 0000 
غلاية مزدوجة: مزدوج «مرجل» TVs‏ 
«ف» 


فرن O‏ 
فرن تعس 08 1 
فرن فصفر م ا و لي ل EE‏ 
فرن قوس الكربون امام م مي ۱۱ 
فلك الراديو ل 
فلمنج N‏ 
فهر میت ی 0 
فوتوغرافي» شريط ۱ 
- محلول اظهار ۱ 
فوتوغرافي مستحلب 00 
فو تون a‏ م ااا VE‏ 
فیفایی ا 
جيريك و اط وا ا اط ا ا 
فوق السخن ET‏ 
«ق» 

قاعدة SSE‏ ووو وا لي O‏ 
قصبة مجمعة « کلیماتر» ۱۱ 
قطب مغناطيسي eau‏ 91 
قوى كهربية 0 ااا 


قوى مغناطيسية ا O‏ 
قياس الأطوال ل ا 
«ك» 
كاشف 11100[ 0000 
كاشفة اطسیمات «کشافات» و ا TE‏ 
کامیرا «انظر آلة تصوير فوتوغرافي» e‏ 
كتابة الألوان «كروما توغرافيا» Vaiss ms‏ 
كتلة PT‏ 
سبکتر ومتر « والر ع ونه ل ا مولع ا DD‏ 
کنافة ضوئية هت ی ۱۹ 
کر وکس - آنبوبة ۳ :۱۸۵ 
كروماتوغرافيا الورق مي حاكن ۷۱-۹ 
كوزموترون ل ل ۱۰۶ ۱۱ 
کشاف جسیمات IV ۷ ۲۷ VET Tees‏ 
كليماتر «انظر قصبة مجمعة» 1 
تیار كهربي هه TY‏ ۰1-44 
عين انو سان و ع م 
جال 1 1[ ا 0 
کوارتن بلورة a‏ 


کوبرنیکس ل 
كۇوس O Da‏ 2 
«ل» 
لابلاس 100000 
لافوازييه 00011 E‏ 
لانجموير - مفرغة هواء ا 0000001 
لب «الأرض» 0 e‏ 
ليبرشى 000000 
لیفو موك n‏ 
«م» 
ماء القلی ی 9 
مائي, ام بلطي بتو E‏ لخ و ل TOSS‏ 
مادق حالات و و ۱۲ 
متر و ل ا ا ا 
حروز الي د secs‏ لاا الا امم 
حطم الذرة EV ate‏ ۱ ۱ 
محلول اظهار 1[1[1[ذ[ [ [ O‏ 
حلول تثبیت اي داه سوه اس هن CS‏ 
مدية ASIEN‏ 


مرشح ا ل O‏ 
مركب د الوم ال لقع الاك ا 
مضاد بروتون جه اوهو نظام SAO‏ ۲ ۲۱ 
مضخة هواء م رو O‏ ا 
جیدی ES Cs‏ 2 
لاجمویر 0 ۶۱ 
مطر قة O‏ ی نی ی ۱۳29 
معجلات الجسيمات ا ا ا 
معجل طولى اا امالس الم م ا 
معمل برو کهافن .... 31١5‏ ۰۱۱۵ ۲ ۰۱۲ ۵ ۱۲ 
معو جه اماه انام كم نار هی ری SEER‏ 
مغنطيس ا ا Ve‏ 
كهربى و ان اللو CaO‏ 
قوة مغناطيسية O e‏ 
جال مغناطیسی 1010011 ۰ 
مفتاح «توصيل التيار» ل 
مقتفیات الأثر ۱۱ 
مقوم E‏ اما لام مو CE‏ 
مقياس الارتفا ع «ألتيمتر» Vee‏ 
مقیاس تداخل نجمي ۱۱ 


تذبذب أشعة الهبط اي ۱۸۲ :۲۱۵ 
مكبر ا 
مكنف مه تود واو وز AVANE‏ يرا 
مدشور م ا ل 1 
منفاخ EN‏ 
مهبط 00 0 ا ا ا ۱ ETO‏ 
أشعة امار او مسو ور و ل 
موجات الرادیو BEV A SR o‏ 
موجف جبهة اح ارك O‏ ا 
طول NO ON 0 SR a‏ 
موصل كهربي O‏ 2121 

1 موقد‎ 
E O O مو لد‎ 
NEVE CO AS ASS ميزان‎ 
۱۷ 6 ۱ SS RSD میک روسکوب‎ 
۸ الکتر وین ا‎ 

بسيط 1 1[ ا ۱ 

مر کب ا 0 

۱۱۰ 9 E میکروفون‎ 

ميكر ومتر مشكة الول SpE‏ 
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«د» 
نار اا ۱ 
جم وامض هک مهو هو م ۰:39 a‏ 
عرض و ای رو هو و ۱۱/۵ 
لمعان عو اوح خا لمح وس م م و NT‏ 
مقیاس تداخل نجمي NV sce‏ 
نظاثر Ga‏ ل و ی ۲ ۱۳۱ 
نو ایات مشعة فش ۱۳۰۱ 
نیوترون ........ 26 AYY‏ ۱۲۰ 

«ه» 
هارفى مواق امج سسا وو اسيم 
هاون ومدوك ۱ 
هواء سائل ا ا ا ل ۱۱ ۲ 
هواء فوق مشبع م م الا 
هواء مشبع VIN‏ 
هو كسبي O E‏ 
هيدروجين م ا ا ا ۲ 9 
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RE SS n وز‎ 

۱1۷ See e ê ولسن» غرفة السحابية‎ 

ومضات عداد ASR‏ ۲ ۳۱۰ 
«ی» 

يورانيوم Rad a‏ سي و لأ هلأ فاته o۲ a‏ 


143 


مه مه 


مقدمة 0000 1۳ 
الباب الأول: تدخل في الكون و م و 
الباب الثایی : القياسات الأساسية, على أسلوب قلي .... 
الباب الثالث: ذو المهارة في كل الحرف 511111 
الباب الرابع: أحوال المادة الأربعة ا ل 


الباب الخامس: جسيمات داخل جسيمات 55000 


الباب السادس: الكون الرجراج a‏ 


الباب السابع: حبز فار غ تقریبا که 


الباب الثامن: کشافات اطسیمات ا ی ی 


الباب التاسع: القیاسات الأساسية, على أسلوب جدید .. 
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17 .. 


73 .. 


آدوات التعلم 


هدا الکتاب 


بحتاج الإنسان ال جموعة من الأدوات لتحويل ما ينتج عن فکره من مفاهیم وأفكار» حق تتحول هذه 
الأشياء إلى فری ومدن وحضارات کاملة نتجت عن تفکیر الانسان البسیط الذي كان نتيجة سعیه الدائم 


للعلم والمعرفة . 

إن منهج العلم الحقيقي هو الطریق السلیم للبحث والعرفة ‏ واستخدام آدوات العلم الصحيحة في تقصي 
الحقائق العلمية الیختلفة حتى نصل للحقيقة العلمية التي نبني علیها قانونا علمیا ثابت نقیس من خلاله الفرق 
بين عدد من الظواهر العلمية الأخرى » أو أن ثثبت حقيقة مرض ما نقی به عدد کبیر من البش لذا وجب 
استخدام آدوات سليمة للوصول إلى حلول وقوانین وتفسیرات سليمة. 


